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MionI F. - Greco G. — Indagine sulla risalita del cu- 

neo salino lungo alcuni rami del delta del Po (A) 

MrionI F. - Greco G. - TonINI M. — Ricerche oceano- 
grafiche per la progettazione delle centrali termo- 
elettriche dell'ENEL (A) 

MriranpoLA P. — Introduzione ai microelaboratori (V) 
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MIRANDOLA P. - ANDERLONI A. - Biscr D. - Durazzo M. 
- Ricci P. — Sistemi di presentazione grafica dei 
dati su tubo a raggi catodici con particolare ri- 
ferimento ‘al loro impiego nei sistemi di control- 
lo di processo (A) . 

Mirea N, - Bogdan M. - Iiescu S. is) —_ Programma 
di compilazione degli schemi di connessione per 
quadri di comando . 

Mirea N. - Matei R. - Savulian RI _ L'impiego dei 
calcolatori di processo nella direzione dei bloc- 
chi energetici 

Mirea N. - Tonghioiu M. _ To? regolazione automa: 
tica nei gruppi generatori di grande potenza . 

Mrirone M. - SENIS R. — Aspetti particolari degli im- 
pianti di salvaguardia delle centrali nucleari del- 
IREINEZIE (9 a 3 ERA È 

Miske S. A. - Albertson V. D. - Thorson J. M. — 
Gli effetti delle tempeste geomagnetiche sulle 
Fetlscleteriche sassi 

Mitrea S. — Analisi del regime permanente in cir- 
cuiti non lineari RL in serie . 

— Studio tramite un metodo di linearizzazione a 
zone delle oscillazioni armoniche e subarmoni- 
che in circuiti ferrorisonanti in serie 

— Moltiplicatori di frequenza magnetici polifasi 

Mitrofan G. I. — Spettro energetico del segnale di 
crominanza SECAM . 5 

MITTRA R. — Numerical and Asymptotic Techniques 
in Electromagnetics (vr) . 

Mocica M. - Carutasu I. — Gestione degli schedari 
per calcolatori a piccola capacità . 

Mbckel R. — Motori unificati VEM per potenze da 
0,12 a 100 kW 

Moditz H. — L'elettrificazione domenici e io crisi 
energetica 

— Impiego di energia per aliena eclettico, 
per la fornitura di acqua calda e per cucinare 

Moga V. - Ciuta E. - Oprisor M. — Studio della re- 
golazione a impulsi della frenatura della macchi- 
ma a corrente continua serie 

MogLIA U. — Criteri di RENO del Far 
ma elettrico per servizi ausiliari in centrali nu- 
cleari di grande potenza (A) 

MonpIino P. L. — Problemi tecnologici nelle ae 
ne per la RIOgree di n ad alto « beta » 
(A) 

Monpino P. L. - BUFFA A. - Costa S. - Fav ARIN Go FEL- 
LIN L. - MALESANI G. - MascHIo A. - NaLesso G. F. 
- ORTOLANI S. - RosTaGNI G. - STELLA A, — Espe- 
rienze su plasma ad alto beta in geometria toroi- 
dale presso il Centro Gas Ionizzati del CNR e 
dell’Università di Padova (A) 7 

Mongelluzzo R. - Gagliardi F. — Criteri per Jac pia- 
nificazione e li valutazione dello stato di un si- 
stema elettrico 

Mongiardini V. — Studio sui pozzi pieoni sinti di 
ferenziali IRR 

MoncIANNI M, - BONGIANNI G. - GIORDANO e - LEz- 
zi L. — Istituzioni tecniche a forma di capitoli 
speciali di appalto (r) 

MONTAGNA G. A. - FORNACIARI P. - FOTI Ge NOVIELLO i 
— Caratteristiche dei sistemi di regolazione e 
comportamento dinamico delle centrali termi- 
che e nucleari (A) 

MONTANARI G. - ScHIAVI A. — Conv eîtitori di misura 
unificati per impianti elettrici AT (A) . 

MONTANELLA F. — I turboalternatori per centrali nu- 
cleari (A) : 

MONTI GUARNERI G. — Presenze futaro delle drandi 
reti di comunicazione in ponte radio (A) . 

— Sviluppo attuale e futuro delle grandi reti in 
Ponti Radio (V) 


Montini A. - Lagostena th — Interruttori differen- 
ziali di bassa tensione e le correnti unidirezionali 
Moraru A. - Craciunescu A. — Determinazione ‘dello 


stato di magnetizzazione di un magnete perma- 
nente 

Morega I. - Papadopol G° Stefanesou iD — Soluzio- 
ne dell'equazione della trasmissione del calore in 
regime non stazionario nel caso del cilindro 
pieno 
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Morel J. F. - Galand J. - Golinski J. - Labus-Nawrat K. 
— Scariche parziali nell’'isolamento carta-olio 
MORELLI V. - DELLARCIPRETE C. — La localizzazione de- 
gli impianti nucleari in relazione alle esigenze 
territoriali ed impiantistiche (A) . ) 

MORETTI A. - Rova R. - SERENA E. — Criteri di prova 
ed esperienze di esercizio per i trasformatori di 
corrente per altissima tensione (A) 


Morf J. J. - Roux M. — Situazione energetica mon- 
diaie 
Moriame E. -- La durata termica degli isolanti e ‘dei 


sistemi di isolamento. Indici di temperatura. 
Controllo dell'invecchiamento termico di diversi 
materiali isolanti 

MORINI A. — Dimensionamento dei trasformatori a 
media frequenza per elettrotermia (A) . . . 

Mosca U. - Cannavale G. - Vallini F. — Scariche par- 
ziali sui trasformatori di misura : 

Moscati F. - MARCHIONDELLI C. - VESCOVI O, — Simula- 
zione dinamica della Centrale nucleare di Caorso 
(A) 


Motoiu C. — Sistema di raffreddamento in una cen- 
trale termoelettrica 

MotT L. C. — Materials and processes for electrical 
technicians (vr) 

Mucichescu C. - Lazar H. —_ Il regime di funziona- 
mento in parallelo di n blocchi generatore-tra- 
sformatore 


Miiller L. - Bergner D. - Gerlach H. — L'alluminio 
e il suo impiego mela crioelettrotecnica x 
Miiller W. — La ripartizione della tensione d'’ impul 
so in avvolgimenti di trasformatori . 

Munk Nielsen T.- Bregnsbo E. - Karlsson P. W. 
Pedersen A. — Scariche anomale tra elettrodi in 

Munteanu V.,- Alexandru N. — Funzioni di transfer 
attinenti a sistemi lineari automatici 

Murphy J. M. D. — Raddrizzatori di potenza a stato 


solido 5 

Musil L._ —L ‘alimentazione « con | elettricità nella pro- 
duzione di energia primaria 

Muzii N. - ZANOBETTI D. — Un nuovo "tipo di ridut- 


tore di tensione capacitivo ad elevata rapidità di 
risposta (L) 


NAHUM C€. - ANNINO E. - Zoppi A. — Analisi del si- 
stema drenaggio dei separatori di umidità di tur- 
bina della Centrale di Caorso (A) . 


NaLesso G. F. - BUFFA A. - Costa S. - FAVARIN G. - 
FELLIN L. - MALESANI G. - MascHIO A. - MoNDINO 
P. L. - ORTOLANI S. - RostAGNI G. - STELLA A. — 


Esperienze su plasma ad alto beta in geometria 
toroidale presso il Centro Gas Ionizzati del CNR 
e dell’Università di Padova (A) . E 

Nasar S. A. - Koch W. H. — Generatore bifase a ri- 
luttanza per carichi in corrente continua . 

Nasilowski J. — Problemi di radio-interferenza nel- 
la trazione elettrica 

Nastase L. - Ivanovici C. - Weintraub Wi — ‘Cellula 
foto-elettrica sensibile salto spettro ultravioletto 

Naumann W. — Considerazioni sulla oa con- 
tro il fulmine 

N.B.S. - BUILDING SCIENCE SERIES 54 _ Health and 
medical facilities design (vr) . . 

— B.S.S.59 - The Adherence of Porcelain Enamel to 
Aluminium (vr) . 

— Monograph 143 — Analysis of Optically Excited 
Mercury Molecules (vr) : 

— Monograph 145: Tables of Spectral- Line Intensi- 
ties: Part I: Arranged by Elements; Part. II: 
Arranged by Wawelengths (vr) . . A 

— Monograph 148 — The role of standard refer- 
ence materials in measurements systems (VI) 

-— S.P. 305 — Publications of the National Bureau 
of Standards - 1973 Catalog. (vr) . 

— S.P. 399 — Fortran Test Programs voll. 1:23 (vr) 

— S.P. 400-5 — Semiconductor Measurement Tech- 
nology: Measurement of Transistor Scattering 
Parameters (vr) 

— S.P. 4008 — Semiconductor ' Measurement Tech- 
nology (vr) 

— S.P. 400-9 — Semiconductor ' Measurement Tech- 
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nology: ARPA/N.B.S. Workshop II. Hermeticity 
Testing for Integrated Circuits (vr) ; 

— S.P. Pubbl. 400-10 — Semiconductor Measure- 
ment Technology: Spreading Resistance Sym- 
posium (vr) 

— S.P. 400-13 — Semiconduétor Measurement Tech- 
nology: Improved Infrared Response Technique 
for Detecting Defects and Impurities in Germa- 
nium and Silicon p—i—n Diodes (vr) . 

— S.P. 401 — Computer performance evaluation (vr) 

— S.P. 404 — Approach to privacy and security in 
computer systems (vr) . 

— S.P. 414 — Laser Induced Damage i in Optical Ma- 
terials: 1974 (vr) . 5 

— S.P. 420 — The International Bureau of Weights 
and Measures, 1875-1975 (vr) 

Neagoe V. — Generatore di segnale campione per il 
controllo della caratteristica PE pp 
dei canali di televisione . 


Neagoe V. E. - Neagu C. — Elettrostimolatore. con 
programmazione 

Neagu C. - Neagoe V. E. — . Elettrostimolatore con 
programmazione 

Neale L. — Costruzione e prova dei ‘potenziometri 


di: precisione... 
Necsulescu D. S. — Sintesi dell’ affidabilità delle reti 
elettriche ad alta e altissima tensione 


Negoescu D. — Circuiti di conteggio elettronici nel- 
la commutazione telefonica automatica 
Negoescu N. - Ganciu T. - Sebastan L. — Metodo 


grafico analitico per determinare le autooscilla- 
zioni di una particolare classe di sistcini auto- 
matici . s 

Nelson R. H. _ Krause P. 


G, — Macchina ad indu- 
zione con ii multipli comunque sfasati 
Németh K. — Metodo della scomposizione in com- 


ponenti simmetrici per il calcolo delle correnti 
di compensazione negli avvolgimenti d’'armatura . 

Nenita E. ed altri — Concezione della parte elettri- 
ca delle centrali termoelettriche classiche 

NERI G. - DANESI G. - MANETTI G. — Problemi connes- 
si all'impiego dei trasduttori nel campo della ri- 
cerca geotermica (A) . 

Nicolaide A. — Dipendenza dalla frequenza delle co- 
stanti del sistema di smorzamento delle macchi- 
ne sincrone con poli salienti , 

Nicolescu E. — Il riscaldamento della rotaia di rea- 
zione del motore asincrono lineare 

— Progettazione dei motori per trazione 

NIcoLINI P. - ARMITT J. - Cosan M. - MANUZIO C. — 
Criteri per la determinazione dei carichi dovuti 
al vento sugli elementi di linee elettriche ae- 
ree (A) 

NIcoLINI R. - DE BENEDETTI Fi - SANGIACOMO G. ci "Tre 
esempi di sistemi di regolazione elettroidraulica 
per turbine a vapore in differenti impiano nu- 
cleari (A) 

Nicora G. - CoLomBo U. - DONINI B. - GIACOMETTI G. - 
MANNA C. — Prove per la determinazione del 
comportamento dell’utenza in presenza di vuoti 
di tensione conseguenti a guasti polifase su una 
rete di distribuzione a media tensione (A) - 

Nigam P. S.- Jain O. P. - Kanchi M. B. — Una base 
per la progettazione delle centrali idroelettriche. 

Nistor T. — Manutenzione degli SUMIPARE A ge- 
neratori termo-elettrici . 

Nitu C. — Stabilità di un sistema SUioma tico non 
lineare ; 

— Derivazione dei segnali lentamente. variabili È 

Nitu I. - Albert H. - Romert V. — Affidabilità offerta 
dalla progettazione e nell'esercizio degli impian- 
ti dei sistemi energetici . . 

Nitu V. I. - Petrescu A. M. - Pipa G. - Stein M. — 
Lo studio della affidabilità per stabilire le pre- 
messe generali sulla progettazione e sull'eserci- 
zio dei sistemi e degli impianti 

Nitu V. I. - Bordeian N. - Voinea D. — Prospettive 
dello sviluppo energetico romeno . ° 

NoBILI C. - GANDOLFI A. — Oscillatori a rilassamieiiio 
come convertitori tensione-frequenza. Considera- 
zioni generali (A) 

— Amplificatore a guadagno variabile (ANS 
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NosiLi C. - Concari S. - GANDOLFI A. - GUIDELLI S. — 
Misuratore di luminanza per impianti aeropor- 
tuali di assistenza al volo (A) . . 

NorerI P. L. - COMELLINI E. - LAGOSTENA i: - SANI G; 
— Fffetto dei vuoti di tensione sul carico (A) 

Noferi P. L. - Ferrari E. - Manzoni G. - Massini G. 


— Condizioni tecniche di alimentazione di un 
acceleratore da 300 GeV 
Noseda G. — Transitori di un impianto con turbina 


Pelton con scarico in pressione 

NovteLLO L. - CAPPELLARO G. - FUSARI W. - IACOBELLI E. 
— La revisione dei sistemi di emergenza della 
Centrale elettronucleare del Garigliano (A) . . 

NovreLLo L. - Buono A. - GALLIZIOLI G. - VELONÀ A. — 
Principali aspetti della normativa per la proget- 
tazione delle centrali nucleari (A). . 

NovieLLO L. - FORNACIARI P. - Foti G. - MONTAGNA G: A. 
— Caratteristiche dei sistemi di regolazione e 
comportamento dinamico delle centrali termiche 
e nucleari (A), . 

Novosel I. - Bauer J. — ‘Progettazione della ventila- 
zione di macchine con calcolatrici numeriche 
Novotny D. W. - Cornell E. P. — Commutazione in 

macchine sincrone autocontrollate 

Nowakowski J. W. — Reattanze di dispersione degli 
avvolgimenti di un trasformatore di corrente 


Occhini E. - Lanfranconi G. M. - Maschio G. — Cavi 
ermetici ad olio fluido da 750 a 1200 kV 


O.C.D.E. — Perspective énergetiques jusq'en 1985 
(vr) ; 
O'Keefe W. — ‘L'isolamento ‘termico 


Olah R.- Gavrilas N. - Gusa M. — L'influenza della 
bobina di smorzamento sul neutro del trasfor- 
matore sulle sollecitazioni dell'isolamento degli 
avvolgimenti nelle prove d’impulso . 

Olah R. - Dudici-Ruscior M. - Gavrilas N. - Gusa M. 
— Schermi dielettrici porosi per scariche « co- 
rona » nel sistema di elettrodi conduttore-placca 

Oplatka G. - Remeysen J.- van Dievort J. — Con- 
fronto economico dei diversi sistemi di raffred- 
damento ; 

Oprisor M. — Pienstura dinamica) del moore Bou: 
cherot con statore mobile . . 

Oprisor M. - Ciuta E. - Moga V. — Studio della re- 
golazione a impulsi della frenatura della mac- 
china a corrente continua serie . 5 

Oriwall W. - Meyer J. — Garanzia dell’ efficacia delle 
protezioni negli impianti elettrici . 

ORTOLANI S. - BUFFA A. - CostA S. - FAVARIN (ONE FEL- 
LIN L. - MALESANI G. - MascHIO A. - MonpINO P. L. 
- NaLesso G. F. - ROSTAGNI G. - STELLA A, — Espe- 
rienze su plasma ad alto beta in geometria toroi- 
dale presso il Centro Gas Ionizzati del CNR e 
dell’Università di Padova (A) 


Osmer H. - Schwanda J. — Alternatori dei gruppi 
a bulbo ; 
Otto J. L. — ‘Efficienza luminosa e bilancio energe- 


tico di una lampada a scarica nello ioduro di 
tallio 


Pace E. — Contributo alla individuazione del para- 
metro MTTR (mean time to repair) per sistemi 
complessi (A) 


PAGGI R. - DAL Dosso L. - GALLIZIOLI Gi - LENZI R. — 
Moderni metodi di programmazione temporale e 
loro applicazione alla realizzazione di centrali 
nucleari (A) ; 

PaGLIARI M. - CAGNETTI P. — Il ‘trasporto. e la diffu- 
sione di effluenti gassosi su grandi distanze: con- 
siderazioni e calcoli per un'analisi di protezione 
sanitaria (A) È 

PAGLIAZZI F. - BIANCHI M. - SACCENTI fe - TRIVELLA A. 
—_ Sugli errori e sui criteri di manutenzione dei 
sensori e dei trasduttori installati nelle centrali 
termoelettriche (A) 

PaLuMBo D. — Situazione e prospettive delle ricer- 
che sulla fusione (A) ; 

Panchaud P. D. — Reti a media e bassa tensione in 
zone rurali 5 RR 
Panella B. - Del Tin ci - Grosso G. 
pressione bifase in venturimetri 
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PANTANETTI F. - BETTINALI C. — Il ruolo dell'energia 
nucleare nel ciclo di DOSSIONa delle materie 
prime di base (A) È 

PaoLETTI GuaLanpI M. - ARIEMMA Ai - FORNACIARI P. — 
Tecniche di calcolo per la REA gi ar delle ri- 
cariche di un reattore (A) . 

Papadopol C. - Morega Tee Stefanescu D. _ Solu- 
zione dell'equazione della trasmissione del ca- 
lore in regime non stazionario nel caso del cilin- 


dro pieno . » 

Parain J.- Bronca CI —_ il magneti a sopracondutto: 
RIRTIRTISÌ CA 

Parouty J. C. — Conduttori composti a base di nio- 
bio-titanio . 

Pascu V. - Sterian €. — ‘L'ottimizzazione ‘dell’ affida- 


bilità dei circuiti elettronici 


PASSERINI A. - ARcIDIACONO V. - DRERA G. — Trasdut- 


tore a risposta rapida per il rilievo delle compo-. 


nenti dirette e in quadratura della tensione e 
della corrente d’armatura di un alternatore (A) 

Patejuk M. - Koczara W. — Frenatura con corrente 
continua di un motore asincrono con raddriz- 
zatore in cascata . : 

PaTTINI G. — Applicazione dei metodi probabilistici 
alle prove di scarica sugli isolanti (A) 

Pava M. - Alexandru M. - Boicu I. — Diminuzione 
della resistenza di;isolamento nelle batterie di 
accumulatori elettrici 

Pavone G. — Sul proporzionamento delle derivazio: 
ni per impianti idroelettrici ad acqua fluente (A) 

Pawlowsky A. — Uso dell’alluminio in sui sottile 
come valvola fusibile 

Pecora B. — Sistema videotelefonico e 

Pedersen A. - Bregnsbo E. - Karlsson P. W. - Munk 


Nielsen T. — Scariche anomale tra elettrodi in 
SF6 
PELIZZARI P. - MESINA M. — Scelta dell’ alimentazione 


elettrica per i sistemi di sicurezza dei reattori 
CANDUS() E 

Pellissier P. - M'Baye K. _ Montaggio inferferome: 
trico in banda X destinato alla misura di costan- 
ti dielettriche . 

PENATI S. — Introduzione al sistema di produzione 
di energia elettrica con impianti di accumula- 
zione di energia idraulica mediante pompaggio 
(Mica dt TATA 

PEROTTO P. "Gi — Sistemi di automazione - Vol. 2: 
Calcolatori elettronici (r) 


Perucca E. - FiLipPI F. — Dizionario « d' Ingegneria - 3 
VII-L-MOS (vr) 
Pesteanu O. - Saal C. — Le ‘caratteristiche meccani- 


che dei motori asincroni lineari 

Petre N. - Popa M. - Stoleru B. - Voinea D. _ | Dispo- 
sizioni costruttive unificate per le stazioni da 
400 kV . 

PETRECCA G. — Metodi per la simulazione delle mac- 
chine elettriche rotanti alimentate mediante con- 
VELUTOLIE STAtI CIO (A) EN 

Petrescu A. M. - Nitu V. I. - Pipa G. - Stein M— 
Lo studio della affidabilità per stabilire le pre- 
messe generali sulla progettazione e sull’eserci- 
zio dei sistemi e degli impianti 

PETTINELLI A. - MERIGGI R. — Collegamento i un eli 
boratore di una rete telex privata (V) . 

PETTITI V. - GALLIANO P. G. — Generazione di fiuttaa: 
‘ zioni rapide della tensione di rete per prove su 
calcolatori (A) 

Pezzi M. — Su una presentazione (semplice. e unita- 
ria delle equazioni di ingresso dei relè a distan- 
za con comparatori a due entrate (L). . . 

Pfeiler V. - Maul E. - Schellenberg J. — Sulla pre- 
parazione razionale della produzione i 

Pica M. — Trasporto solido di fondo... . 

Piccioni E. - ADILETTA G. - ComeTTo M. - DoNEGÀ G. 
— Dodici anni di esperienza di esercizio indu- 
striale nelle centrali elettronucleari dell’ENEL . 

PIERI R. — Metodo per la misura in corrente alter- 
nata della reattanza di dispersione e della resi- 
stenza dei singoli avvolgimenti dei trasforma- 
LORIA N 

Piller O. - Bauder L. — Le mita Clattoiche: ADIpers 
volt e ohm 
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Pimsner V. - Toma P. — L'aspetto ondulatorio del 
flusso bifase di un film liquido . 

Piotrowski Z. - Kusmierek Z. — Rilievo diretto degli 
errori di un trasformatore di corrente . 

Pipa G. - Nitu V. I. - Petrescu A. M. - Stein M. 
Lo studio della affidabilità per stabilire le pre- 
messe generali sulla progettazione e sull’eserci- 
zio dei sistemi e degli impianti . 

PIPITONE R. - DeL BELLO V. — Trasduttore telefonico 
piezoceramico (A) È 

Pirparita Gh. - menor M. — Estensione del limite 
superiore di misura del megaohmmetro transi- 
storizzato da 2500 V . AI We e lario 

PIsanTI G. - BONFIGLI F. - DIOTALLEVI L. - FERRARI 
BarbILE P. — Criteri di impostazione degli im- 
pianti elettrici nelle centrali nucleari dell’ENEL 
con due unità da 1000 MW (A) . 

PIstiLLI M, - ANDRONICO A. - Bozzo U. 
RAINERI M. T. - SICILIANO A. 
programmazione vo Me e e eee 

Plunkett A. B. - Lipo T. A. — Funzioni di trasferi- 
mento dei motori ad induzione . 

Poeta N. - Grimberg R. - Thirer N, — Possibilità di 
impiego dei sottoprogrammi PORAN e PORAB 

PoGGI C. - GrarotLI B. — Evoluzione e collaborazione 
europea nelle assicurazioni per le centrali nu- 
cleari (A) EEA Pra GIR a le 

Pòohnl H. — Concezione e progettazione della cen- 
trale termica di Theiss in Austria . 

PoLo A. - BENETAZZO L. - BoMBI F. - CLEMENTE O: 
Gestione interattiva ao « eta beta » 
di Padova 

PoMPONI R. - SOLBIATI Gi ta: si Induzione ‘elettroma- 
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Zbiral G. — I dispositivi di protezione della futura 
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Zitron N. - Antonescu M. — Duplicatore ferroma- 
gnetico di frequenza in regime subarmonico . 


Zitron N. - Antonescu. M. - Savin Gh. — Sull’analisi 


dei circuiti descritti mediante equazioni di tipo 
Duffing . 


Zitron N. - Balan D, — ASGRIO concernenti il co- 
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Zitron N. - Gligor T. D. - Savin G. — Oscillazioni 
lente nei circuiti ferrorisonanti 
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Zoppi A. - ANNINO E. - NAHUM C. — Analisi del si- 
stema drenaggio dei separatori di umidità di 
turbina della Centrale di Caorso (A). . . 

Ziind H. — Sviluppo dei sistemi di eden 
di centrali termiche . 

ZUROWSKI E. - FISCHER A. - TAGLIABUE Cc. —_ Conside- 
razioni relative alle protezioni elettriche del mon- 
tante di macchina in centrali nucleari (A) . 

Zwicky R. — L'influenza esercitata da oggetti sul- 
l'elettronica di potenza 
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INDIGESDETIEEZCA TEGO RIE 


A. E. I. 

a) comunicati - b) Consiglio Generale e Assemblea - c) Riunioni 
annuali - d) Sezioni - e) Commissioni e comitati - f) Comitato 
Elettrotecnico Italiano - g) votazioni, statuti, regolamenti - h) 
Istituto Italiano del Marchio di Qualità - v) varie. 


Apparecchi e dispositivi di manovra, regolazione, protezione, 
eee. (vedi anche « Costruzioni elettromeccaniche » 10 - « Im- 
pianti » 23 g) - « Misure » 30 f) - « Trazione » 41). 

a) questioni generali - b) interruttori - c) separatori, contattori, 

ecc. - d) relè di tensione - e) fusibili - f) protezioni varie contro 

sovracorrenti e sovraccarichi - g) scaricatori - h) apparecchi e 

dispositivi di regolazione (vedi anche « Comandi automatici » 6) 

- V) varie. 

Applicazioni varie (vedi anche « Applicazioni termiche » 4 - 
«Comandi automatici » 6). 

a) questioni generali - b) applicazioni scientifiche (vedi anche 

« Elettronica » 15 - « Elettrobiologia » 12) - c) comandi di 

macchine (vedi anche « Apparecchi e dispositivi di regola- 

zione » 2 h) - «Comandi e regolazioni di processi industriali » 

6 c)) - d) applicazioni industriali - e) applicazioni tecnologiche 

dei radioisotopi - f) applicazioni domestiche - g) applicazioni 

agricole - v) varie. 


Applicazioni termiche e metallurgiche (vedi anche « Elettro- 
chimica » 13 b) f)). 

a) questioni generali - b) forni - c) elettrometaliurgia e tratta- 
menti termici - d) saldatura, brasatura ecc. - e) riscaldamento 
ad alta frequenza, dielettrico, a induzione ecc. - f) caldaie elet- 
triche - g) riscaldamento ambienti, condizionamento ecc. (vedi 
anche 3 f))- h) riscaldamento a raggi infrarossi - i) pompe di 
calore - 1) produzione di freddo - v) varie. 


Calcolatrici elettroniche (vedi anche « Applicazioni varie » 3 - 
« Comunicazioni elettriche » 7 - « Elettronica » 15 - « Algebra 
logica e teoria dei sistemi » 18 f)). 

a) questioni generali - b) calcolatrici numeriche - c) calcolatrici 

analogiche - d) memorie - e) programmazione - f) applicazioni - 

Vv) varie. 


Comandi e dispositivi di regolazione automatici (vedi anche 
« Applicazioni varie » 3 c) d) - « Calcolatrici elettroniche » 
5 - « Elettronica » 15). 

a) questioni generali - b) teoria dei comandi automatici - c) co- 

mandi e regolazioni di processi industriali - d) componenti mec- 

canici, idraulici, ecc. per comandi automatici - e) servomeccani- 

smi - f) amplificatori magnetici - g) dispositivi elettrici - v) varie. 


Comunicazioni elettriche (vedi anche « Calcolatrici elettro- 
niche » 5 - « Elettronica » 15 - « Algebra logica e teoria dei 
sistemi » 18 f) - «Radiotecnica » 35 - « Telefonia, telegrafia » 
38). 

a) questioni generali - b) teoria dell’informazione - c) circuiti 

quadripoli, filtri - d) amplificatori - e) modulazione e rivelazione 

- f) codici e decodificazione - g) segnali campionati - h) ciber- 

netica - i) lettura e traduzione automatiche = v) varie. 


- Condutture elettriche (vedi anche « Trasmissione » 40). 


a) questioni generali - b) palificazioni (vedi anche « Descri- 
zione di linee » 40 d)) - c) calcolo e comportamento meccanico 
delle linee aeree - d) messa in opera e tesatura di linee aeree - 
e) cavi per energia - f) isolatori - g) passanti - h) conduttori - 
V) varie. 

anche 
« Radiotecnica » 


« Applicazioni 


35 - 


Convertitori, raddrizzatori, (vedi 
varie » 3 d) - « Elettronica» 15 - 
« Trazione » 41). 

a) questioni generali - b) convertitori ruotanti - c) convertitori 

a vapore di mercurio - d) dispositivi meccanici - e) dispositivi 

con tubi elettronici - f) convertitori a stato solido - g) moltipli- 

catori e divisori di frequenza - v) varie. 


eee. 


Costruzioni elettromeccaniche e tecniche costruttive (vedi 
anche 2-16-19-27-29-31-39). 
a) questioni generali - b) organi meccanici - ©) circuiti magnetici 


11. — 


12. — 


13. — 


14. 


1622 


18. — 


e magneti permanenti - d) avvolgimenti - e) isolamento - f) 
raffreddamento e ventilazione - g) collettori e spazzole - h) contatti 
- i) apparecchiatura - 1) condensatori - m) giunti elettromagnetici 
- n) macchine elettrostatiche - 0) generatori di impulsi e di forme 
d'onda - p) macchine speciali - q) rumori e vibrazioni - r) 
tecnica dei circuiti stampati e microsistemi - s) affidabilità - 
v) varie. 


Decreti, leggi, regolamenti, brevetti. 


Elettrobiologia (vedi anche « Trasmissione » 40 h)). 

a) questioni generali - b) effetti della corrente elettrica sul corpo 
umano - c) fenomeni elettrici nel corpo umano - d) elettricità 
animale - e) applicazioni mediche e biologiche - f) radioscopia 
e radiografia mediche - g) effetti di radiazioni - v) varie. 


Elettrochimiea. 

a) questioni generali - b) elettrochimica (vedi anche « Appli- 
cazioni termiche » 4 c)) - €) pile - d) accumulatori - e) pile a 
combustione - f) trattamenti superficiali © vari - g) correnti 
vaganti e corrosioni (vedi anche « Trazione » 41 c)) - h) colloidi - 
v) varie. 


Elettrofisica e magnetofisica (vedi anche « Elettronica » 15 - 
« Elettrotecnica generale » 16 - « Energia atomica » 17 - 
« Geofisica » 20 - « Radiotecnica » 35). 
a) questioni generali - b) elettrofisica generale - c) fisica nucleare 
e atomica - d) macchine acceleratrici di particelle - e) fisica dei 
plasmi - f) scariche elettriche (archi, scintille, ecc.) - g) piezo- 
elettricità, elettrostrizione ecc. - h) elettroforesi ecc. - i) termo- 
elettricità - 1) fotoelettricità e elettroluminescenza (vedi anche 
« Illuminazione » 22 e)) - m) superconduttività - n) magneto- 
fisica (vedi anche « Materiali » 28 d)) - 0) eleltroacustica e 
acustica applicata - p) ultrasuoni (vedi anche « Misure » 30 m)) 
- q) magnetoidrodinamica - v) varie. 


Elettronica generale e dispositivi elettronici (vedi anche « Ap- 


plicazioni varie » 3 - « Calcolatrici » 5 - «Comunicazioni 


elettriche » 7 - « Elettrofisica» 14 - « Radiotecnica » 35). 
a) questioni generali - b) fasci elettronici (cannoni elettronici, 
ottica elettronica, microscopi elettronici, ecc.) - c) tubi elettronici 
- d) semiconduttori, diodi a giunzione, transistori ecc. - e) com- 
ponenti elettronici passivi - f) laser e maser - g) tecnica degli 


alti vuoti - v) varie - z) nuovi prodotti. 


Elettrotecnica generale. 

a) questioni generali - b) sistemi di unità (vedi anche « Mi- 
sure » 30) - c) teoria dei circuiti e dei campi - d) calcolo di re- 
sistenze, induttanze, capacità, ecc. - e) distribuzione della cor- 
rente nei conduttori (vedi anche « Condutture » 8 h)) - f) feno- 
meni dipendenti dalle alte tensioni (corona, ionizzazione ecc., 
vedi anche « Trasmissione » 40 - « Condutture » 8 e), f), g)) - 
g) teoria generale delle macchine elettriche - h) elettrostatica - 
v) varie. 


Energia atomica e nucleare (vedi anche « Elettrofisica » 14 
- « Elettronica » 15 - « Centrali nucleari » 23 m)). 
a) questioni generali - b) fissione e fusione nucleare - €) mate- 
riali fissili e fertili - d) tipi di reattori - e) materiali per la co- 
struzione di reattori - f) particolari costruttivi e macchinario 
accessorio per reattori - g) calcolazione - h) misure e regolazione 
- i) tipi di centrali nucleari (vedi anche « Impiantì » 23 m)) - 
1) sicurezza e protezioni - m) eliminazione dei residui e prodotti 
di contaminazione - n) produzione di radioisotopi - v) varie. 


Fisica, chimiea, matematica. 
a) questioni generali - b) fisica - c) chimica - d) matematica - 
e) teorie statistiche (vedi anche « Misure » 30) - f) algebra logica 
e teoria dei sistemi (vedi anche « Elettrotecnica generale » 16 €) 


- « Comandi automatici » 6 - « Comunicazioni » 7 
38) - v) varie. 


- < Telefonia » 


XXVIII 
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20. — 


30. — 


31, — 


Generatori e motori sineroni (vedi anche « Costruzioni elet- 
tromeccaniche » 10-23 f), h), i)). 


a) questioni generali - b) calcolo costruttivo e dei parametri - 
c) avviamento e regolazione (vedi anche « Apparecchi » 2) - 
v) varie. 


Geofisica e fisica dello spazio (vedi anche « Elettrofisica » 14 - 
«Elettronica » 15 - « Radiotecnica » 35 - « Trazione » 41 r)). 


a) questioni generali - b) magnetismo ed elettricità terrestri - 
c) fenomeni atmosferici, temporali ecc. - d) fulmini e para- 
fulmini - e) fenomeni ionosferici - f) raggi cosmici - g) fisica 
dello spazio e astrofisica - h) impiego di missili, satelliti e appa- 
recchiature relative - i) sondaggi elettrici - v) varie. 


Idraulica. 
a) questioni generali - b) serbatoi e canali - c) dighe - d) condotte, 
valvole, paratoie ecc. - e) macchine idrauliche (vedi anche 


« Motori primi » 32 b)) - v) varie. 


Illuminazione e fotometria. 


a) questioni generali - b) impianti di illuminazione (vedi anche 
«Trasmissione e distribuzione » 40) - c) maechinario (trasf. 
a corrente costante, trasf. serie ecc.) - d) lampade e accessori 
- e) sorgenti particolari di luce (vedi anche « Elettrofisica » 
14 f)) - f) fotometria (vedi anche « Misure » 30) - v) varie. 


Impianti di produzione e trasformazione (vedi anche « Idrauli- 
ca » 21 - « Motori primi » 32). 

a) questioni generali - b) economia generale dell’energia - c) 
considerazioni tecnico-economiche nella progettazione di im- 
pianti: affidabilità - d) opere idrauliche - e) edifici - f) mac- 
chinario - g) apparecchiature di centrale e quadri - h) centrali 
termiche (questioni generali) - i) descrizione di centrali termi- 
che - 1) impianti idroelettrici - m) centrali nucleari (vedi anche 
« Energia atomica » 17 i)) - n) impianti speciali (eolici, ma- 
gnetoidrodinamici, termoelettrici, ecc.) (Vedi anche « Elettro- 
fisica » 14 e), g)) - 0) sottostazioni e cabine - p) servizi ausi- 
liari - q) centrali e stazioni automatiche (vedi anche « Tra- 
smissione » 40) - r) comandi e misure a distanza (vedi anche 
« Misure » 30) - s) messe a terra - t) coordinamento dell’isola- 
mento - v) varie - z) inquinamento. 


Dall’Industria é nuovi prodotti. 


Insegnamento, istituti, scuole, laboratori (vedi anche « Misure 
e prove » 30). 


Libri e pubblicazioni. 


Macchine a collettore (vedi anche « Costruzioni elettromec- 
caniche » 10 g)). 

a) questioni generali - b) calcolo costruttivo e dei parametri - 

c) a corrente continua - d) a corrente alternata - e) tipi speciali - 

V) varie. 


Materiali (vedi anche « Costruzioni elettromeccaniche » 10 - 
« Misure e prove » 30). 
a) questioni generali - b) per le strutture murarie - c) per le 


strutture metalliche - d) magnetici - e) conduttori - t) isolanti - 
v) varie. 


Meccanica (vedi anche « Costruzioni elettromeccaniche » 10 - 
«Motori primi » 32 - « Trazione e propulsione » 41 - « Fisi- 
ca» 18). 


Misure e prove (vedi anche « Radiotecnica » 35 p)). 

a) questioni generali - b) campioni - c) metodi di laboratorio - 
d) apparecchi e strumenti di laboratorio - e) misure industriali, 
metodi e strumenti - f) prove di macchine e apparecchi - g) 
prove e misure su componenti elettronici (vedi anche « Elet- 
tronica » 15) - h) misure di radiazioni (vedi anche « Elettro- 
fisica » 14 - «Energia atomica » 17) - i) prove su materiali 
(vedi anche « Materiali » 28) - 1) metallografia - m) metodi di 
ispezione (radiografia, ultrasuoni, ecc.) - n) prove e misure di 
grandezze non elettriche - 0) sistemi aulomatici di misura - 
V) varie, 


Motori e generatori a induzione (vedi anche « Costruzioni 
elettromeccaniche » 10). 


a) questioni generali - b) calcolo costruttivo e dei parametri - 
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c) avviamento e regolazione - d) motori lineari e tipi partico- 
lari - e) regolatori a induzione - v) varie. 


Motori primi (vedi anche « Impianti » 23). 


a) questioni generali - b) idraulici - c) aerodinamici - d) ter- È 
mici (caldaie, motori a vapore, a combustione interna, ecc.) 
- e) tipi speciali - v) varie. 


Necrologie. 


4. — Questioni di carattere economico, finanziario, legali. 


6. — 


Toe 


8. -— 


9. 


9 
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Radiotecnica e televisione (vedi anche « Comunicazioni » 7 - 
« Elettrofisica » 14 - « Elettronica generale » 15 - « Geo- 
fisica » 20). 


a) questioni generali - b) generatori, oscillatori, trasmettitori, 
stazioni radiotrasmittenti - c) ricevitori, rivelatori, stazioni radio- 
riceventi - d) antenne - e) guide d'onda - f) propagazione delle 
radio-onde - g) sistemi radar e applicazioni - h) radiocomuni- 
cazioni direttive, radiogoniometria, metodi di teleguida - i) ponti 
radio - 1) televisione - m) comunicazioni via satellite - n) radio- 
astronomia - 0) disturbi e protezioni relative (vedi anche « Tra- 
smissione » 40 0) - « Trazione » 41 c)) - p) misure radiotecniche - 
v) varie. 


Società selentifiche, esposizioni, : congressi, concorsi, ecc. 


Statistica, tarifficazione e vendita. 


Telefonia e telegrafia. 

a) questioni generali - b) problemi di traffico e di tariffe - c) 
centrali telefoniche - d) apparecchi trasmittenti e riceventi - e) 
telegrafia e telescriventi, trasmissione dati - f) linee aeree e fe- 
(vedi 400) - 
« Trazione » 41 c)) - g) cavi telefonici, telegrafici, coassiali, ecc. 
(vedi anche «Condutture» 8 e)) - h) comunicazioni ad alta 


nomeni perturbatori anche « Trasmissione » 


frequenza - i) telecomunicazioni a servizio di impianti elettrici 
(vedi anche « Trasmissione » 40) - 1) affidabilità e disponibilità - 
v) varie. 


Trasformatori (vedi anche « Costruzioni elettromeccaniche » 
10). 

a) questioni generali - b) calcolo costruttivo dei parametri - 
c) collegamenti e dispositivi di regolazione - d) trasformatori 
speciali (per forni, per prove ad altissima tensione) (per i 
trasformatori a corrente secondaria costante, vedi « Illumi- 
nazione » 22 c)) (per i trasformatori di misura vedi « Misure » 
30 e)) - v) varie. 


Trasmissione e distribuzione (vedi anche « Condutture » 8). 
a) questioni generali - b) calcolo elettrico - c) linee di altissima 
tensione - d) descrizione di linee - e) reti di distribuzione - f) 
impianti interni - g) fenomeni transitori e protezioni relative 
(vedi anche « Apparecchi » 2) - h) danni, pericoli e protezioni 
(vedi anche « Elettrobiologia » 12 b)) - i) economia ed esercizio 
(rifasamento, stabilità, ripartizione di carichi, ecc.), affidabi- 
lità - 1) collegamenti internazionali - m) trasmissione a cor- 
rente continua - n) modelli di rete a artifici di calcolo - 0) di- 
sturbi alle telecomunicazioni (vedi anche « Telefonia » 38 f) - 
« Radiotecnica » 35 0)) - p) manutenzione - q) impianti di 
miniere - v) varie. 


Trazione e propulsione, 

a) questioni generali - b) produzione, conversione e recupero 
di energia (vedi anche « Convertitori raddrizzatori » 9 - « Im- 
pianti » 23) - c) linee di trasporto e di controllo e interferenze 
(vedi anche « Condutture » 8 - « Trasmissione e distribuzione » 
40 - « Telefonia e telegrafia » 38) - d) segnalazioni, controlli 
e comandi - e) materiale mobile - f) motori di trazione - 8) 
locomotive speciali (Diesel-elettriche ecc.) - h) tramvie e metro- 
politane - i) filovie, teleferiche ecc. - 1) applicazioni elettriche 
su autoveicoli - m) trazione ad accumulatori (vedi anche « Elet- 
trochimica » 13 d)) - n) propulsione navale - 0) impianti ausi- 
liari di bordo - p) applicazioni su aeroplani - q) applicazioni 
in aeroporti (vedi anche « Radiotecnica » 35 h)) - r) appli- 
cazioni su missili e veicoli spaziali (vedi anche « Geofisica » 
20 h) - « Radiotecnica » 35 m)) - v) varie. 


Varie. 
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ssemblea generale ordinaria . . . telecomunicazioni (V) A 64 
Minuta di verbale dell'Assemblea Guai Ordinaria Nuove tecniche nelle comunicazioni \eletontche) SE 
dell AEliMoilano, Meaprile (1975) Bere eni o 1637 modulazione ad impulsi codificati (PCM) e 5 
Elenco delle cariche sociali dell'AEI. . . . . . . 733 Porta G. luettaa Ra N OAAS: 
en generale ani taci Soci i 907 
c) Riunioni annuali 
58%. ; Sezione Ligure: 
LXXVI Riunione Annuale dell'’AEI (Bari, 28 settem- : ” ; 3 3 
Lie a attobre 197%) 3-78-163-234-374-459-651-743 Centenario della nascita di Guglielmo Marconi (V) 65 
BILE IVI Rimione Sta (N.d.R.) 311 Visita agli impianti RAI e SIP in Portofino Vetta (V) 65 
Elenco dei Rendiconti delle Riunioni ANMIAlI . 35200 a ico late SEOIZIONa RI Rent 
o ina della LXXVI Riunione Annuale 361 meno delle tensioni di ritorno (V) - Colombo B. L. 365 
La LXXVI Riunione Annuale (N.d.R.) . | | | ‘| 650 Prime esperienze di lavoro (V) . . 638 
iui aitibetico degli Autori delle Memorie presen- Supervisione e controllo della qualità dell'a aria nel 
Ln Riinione Annuale 720 l'intorno della Centrale Termoelettrica di La Spe- 
Zago) zia, con l'ausilio del calcolatore elettronico (V) 
(i i Annuale dell'AEI Programma delle 722 - Amendola - Salvaterra - Cremonesi - Laneve . 639 
SAT a SIT Picaicai) Aniogali (NdR). ; 742 Assemblea generale ordinaria dei Soci (20 marzo 
e ii 1975) (V) . . 726 
SERA Aaa a pia CRESCA ; le DI 846 I cento anni della propulsione elettrica (V) "Leonel: 
iunione Annuale de lo Bonaria . - 727 
settembre 1976 . —. 847-9221027 Tavola rotonda « Utilizzazione dell'Energia ‘Sola- 
Echi della LXXVI Riunione Anal (NARA 023 Te SI e NT PSE E ITA 818 
Per la LXXVII Riunione Annuale (N.d.R.) . . . . 923 Superconduttività (V) - Stopiglia G. - Vivaldi #9; . 908 
Discorso del Presidente Generale alla seduta inau- L'Assemblea Annuale della Sezione Nord Italia del- 
gurale della LXXVI Riunione Annuale e. (15 l’Institute of Electrical and Electronic Engineers 
PURA O, Gti er AS ZT (V) gt 1003 
Centali nucleari (A) i A T. Cal OI Visita tecnico-turistica alla Centrale di Caorso Vv) 1003 
Sensori e trasduttori (A) - Alberigi Quaranta A. o SEB Sezione di Livorno: 
LXXVI Riunione Annuale dell’AEI - Cronaca della tia Agia generale SLA 530 
Riunione i Metodo per la misura in corrente alternata della 
Sezioni reattanza di dispersione e della resistenza dei sin- 
d) Sezioni goli avvolgimenti dei trasformatori (V) - Pieri R. 531 
Attività delle Sezioni . 150-301-534-831 $ 
Sezione Lucana: 
Sezione di Bologna: Centrali telefoniche: aspetti e problemi (V) - Capo- 
Incontro fra Docenti della Facoltà di Ingegneria di longo D. 224 
diNBologna te RL0segDa NU NN) O 818 Assemblea generale ordinaria dei ‘Soci "ua 819 


Sezione Calabra: 


Trasformatori di misura per alta tensione. Alcuni. 


XXX 


Sezione di Milano: 
Assemblea generale ordinaria dei Soci (V) . 
Sezione di Napoli: 


Assemblea ordinaria dei Soci (V) . ORE 
Silve- 


Energia solare, situazioni e prospettive (V) - 
strini V. ANS ERE SE 

Sezione di Palermo: 

Assemblea ordinaria della Sezione (V) . DUI 

Le fibre ottiche nelle telecomunicazioni (V) - Dai- 


no B. 
Ottica integrata e sue Tiospermve e 
verino S. E. 


0. Sanse- 


Sezione di Roma: 

Nuove tendenze nella strumentazione per la misura 
dell'energia GRIS Il contatore statico a; - 
Armanini D. RE 

I trasformatori per la Gutbra role a ‘1000 kV. Dil 
blemi da risolvere e ricerche in corso (RA, - Bossi 
A. - Coppadoro F. izle: 

Il teletrattamento delle iirentiazioni ‘nel Sistema 
automatico della Banca Postale Italiana Se 
Vighi A. - Dato G. sica 

Programma di attualità rivolto ai iovani ai ai dio: 
aissli (NL ea 

Moderne tecniche dell’i impiego dei mezzi C. teleco: 
municazione e trasmissioni in genere nell’ambito 
di grandi Enti di produzione e distribuzione di 
energia elettrica (V) - Galli F. . IERI 

Trasmissione dell’informazione (V) - Bigi F. . ; 

Quando l'informazione diviene immagine Sa - Ric- 
GIORIE Padoa 40 

Sviluppo attuale e o delle prada: ci in Ponti 
Radio (V) - Monti Guarnieri G. iatcozà 

Visita al centro di telecontrollo della rete elettrica 
eseguito dall’ACEA (V) . . . 

Pfanzo Sociale (13 dicembre 1974 a Roma) V) . 

Sviluppi dell'impiego di energia nucleare per la pro- 
duzione di energia elettrica (V) - Velonà F. 

Introduzione al sistema di produzione di energia 
elettrica con impianti di accumulazione di ener- 
gia idraulica mediante pompaggio (V) - Penati S. 

La tecnica elettronica nelle centrali di commuta- 
zione (V) - De Giovanni A. 

Sistema videotelefonico (V) - Pecora B. SI: 

Una Tavola rotonda « Problemi tecnici melaniti alla 
diffusione di programmi televisivi e sonori a 
IMEZZORCAVio (Vi) Me te, 

Una visita al Centro Trasmittenie i Didi medie di 
Santa Palomba (V) 

La sicurezza della circolazione fegroviada in un 


ESErCIZIORNOdEFnO! (V)ILIVerani CA Rei Ii 
Telecomunicazioni in fibra ottica (V) - Michetti L. 
La televisione via cavo in Europa (V) - Raismon- 


do B. È 

L’ACFA al servizio della città di Roma: Dossi 
attuali e futuri (V) - Rosati S. 

Assemblea ordinaria annuale (VI 

La scarica elettrica nei grandi isolamenti.i in aria. 
Ricerche scientifiche e applicazioni pratiche - 
Carrara G. SU MENO pt dg Tala 

Televisione a colori: considerazioni tecniche in mar- 
gine ad una scelta (V) - Cappuccini F. 3 UE 

Collegamento ad un elaboratore di una rete telex 
privata (V) - Pettinelli A. - Meriggi R. AI 

La matematica e l’ingegneria nella Banca moderna 
(V) - Torsòli M. KATE: 

Sviluppo più Iéceltie dei semiconduttori - 
FIVE RT ; 

Gita sociale alla centrale di ‘pompaggio di PIO 
denza (V) AIA! 


Ban- 


Sezione di Torino: 

Assemblea ordinaria di Sezione (V) . 

Problemi e prospettive alla Conferenza Mondiale del- 
l'Energia di Detroit (V) - Bonicelli G. 

Visita allo stabilimento fonderie SIN ti Crescene 
tino aGVOI 


LELE TT ROTTE ONEICA 


820 


UZA 


728 


824 


1003 


1004 


448 


448 


448 


449 


450 
531 


531 
532 


532 
639 


728 


729 


730 
825 


1004 


1004 


65 
224 


300 


Attività attuale dell'Istituto Elettrotecnico Nazionale 


(1975) 


Galileo Ferraris (V) - Ferro Milone A. 450 
Corsi di aggiornamento (V) . 7 450 
CSELT (Centro Studi e Laboratori Teiecomunicazio: 

ni) della STET (V) - Tamburelli . 532 
Telecomunicazioni in fibra ottica (V) - Michetti d 533 
L'attività del Centro Laboratori Ricerche RAI - - 

Salvadorini R. ar MR 910 
Sezione Trentino Alto Adige: 

L'Assemblea generale ordinaria dei Soci della Se- 
zione (V) . È SALI 
* Consegna delle borse di stuale e dei premi agi sn 

dio « Angelo Testa » e « Sarca-Molveno » (V) . 912 
Gita tecnico-turistica ai lavori in corso della Cen- 

trale Termonucleare di Caorso (V) . 1005 
Sezione di Trieste: 

Visita agli stabilimenti della Solari & C. (V) . 67 
Celebrazioni del centenario della nascita di Gugliel- 

mo Marconi 68 
Funzionamento e organizzazione #5; Cio di Ispra 

(V) - Giacomazzi G. 68 
Prospettive di impiego delle Wilegsdesette e dei 

videodischi (V) - Zaccarian P. lt: È A 68 
Visita al CRA sul Monte Ragogna (V) . 68 
Visita collegiale alla Fiera di Trieste (V). . . . 68 
Il sole al servizio dell'uomo (V) - Da Col M. Soi : 

denzi P. È 225 
Sviluppo e applicazioni della “deorctis lezione A) 

- Segna G. C. E : 365 
Corso sui Circoli intera v) ? 730 
Assemblea annuale della Sezione (V) . 830 
Sezione Veneta: 

Prospettive di impiego delle videocassette e dei vi- 

deodischi (V) - Zaccarian P. . 68 
Assemblea della Sezione (V) . 148 
Gli impianti di accumulazione di energia per pom- 

paggio nei sistemi elettrici (V) - Rova R. : 149 
Panoramica sulle applicazioni dell'elettrotecnica e 

dell'elettronica nelle ferrovie (V) - Acerboni F.. 300 
Note sulla costruzione della diga di Tachien (V) - 

Bertinelli E. à int ir 305 
Introduzione ai microclaboratori (Vv) - Mirandola PARASI 
AssembleatdeltSocig eee 731 
La metrologia del tempo: Campioni ed. applicazioni 

(V) - Leschiutta S. ale pe po Dea TE) 

f) Comitato Elettrotecnico Italiano 
Simposio CEI su ARDaLSssa e impianti elettrici a 

sicurezza : — Sa 303; 

Norme CEI di nuova Pubblicazione  70-152- 226-536 


641-832-913-1006-1109 


Progetti di Norme CEI pubblicati per l’inchiesta 
pubblica . e 

Progetti di tabelle UNEL pubblicati per l'inchiesta 
pubblica . . 

Tabelle UNEL di nuova pubblicazione : 

Documenti internazionali destinati a diventare Nor- 


152-226-641-832-913-1006-1109 


227-642-832-913-1109 
226-641 


me CEI pubblicati per l'inchiesta pubblica 70-152-227- 
452-536-642-833-914-1006-1110 


Nota illustrativa al progetto di Norme riguardanti 
« Criteri per esprimere e valutare le qualità di 
funzionamento delle SRO elettroniche 
di misura » ; 

Nota illustrativa al progetto di Norme Patucdioo 
di sicurezza per aspirapolvere e lavapavimenti 
(P. 164) VO: 

Nota illustrativa al Progetto di Norme Partidolkri 
di sicurezza per ferri da stiro, macchine e presse 
per stirare (P. 165) . : 

Nota illustrativa al Progetto di Norme particolari 
di sicurezza per rasoi, tosatrici ed ARDALGOI 
analoghi (P. 166) . 

Nota illustrativa al progetto i Nonne De, e mar- 


cature dei terminali ed il senso di rotazione delle 
macchine rotanti 


152 


642 


643 


643 


739 


(1975) 


Nota illustrativa al Progetto di Norme riguardante 
monitori e segnalatori di contaminazione delle 
mani o dei piedi . ; 

Nota illustrativa del progetto di Monno sui prin- 
cipi della strumentazione dei reattori nucleari di 
potenza ad acqua bollente ed a ciclo diretto . 

Nota illustrativa al Progetto di Norme riguardante 
monitori e segnalatori di contaminazione delle 
mani o dei piedi (P. 167) . S is 

Nota illustrativa del progetto di Nocme® sui princi- 
pi della strumentazione dei reattori nucleari di 
potenza ad acqua bollente ed a ciclo diretto 
(P. 168) 5 

Nota illustrativa al osso tà Nome per iù mar- 
cature dei terminali ed il senso di rotazione del- 
le macchine rotanti (P. 169) . : 

Nota illustrativa al Progetto di Norme per i Casta 
di misura sui radiotrasmettitori. Parte Prima: 
Condizioni generali di misura, frequenza, poten- 
za, di uscita e potenza assorbita (P. 170) . 

Nota illustrativa al Progetto di Norma riguardante 
gli apparecchi elettrici di misura che utilizzano 
sorgenti radioattive (P. 171) . 

Nota illustrativa al Progetto di Norme CERANO 
« Fusibili a tensione non superiore a 1000 V per 
corrente alternata ed a 1500 V per corrente con- 
tinua - Parte I: Norme generali » (C. 020) 

Nota illustrativa al Progetto di Norme per regi- 
stratori a nastro magnetico per uso domestico 
(RR) 

Nota illustrativa al Jiogciia di ai di sicurezza 
per apparecchi elettronici e loro accessori, colle- 
gati alla rete, per uso domestico o analogo uso 
generale (P. 173) 

Nota illustrativa al Progetto di Nome SPOT 
i radiametri di prospezione portatili a lettura di- 
retta (P. 174) L 

Nota illustrativa del Lobo di None sui ‘Connect 
tori coassiali di alta tensione usati nella strumen- 
tazione nucleare (P. 175) . 

Nota illustrativa al Progetto di Norme Darticolati di 
sicurezza per macchine per cucire elettriche di 
uso domestico (P. 176) . Hger 

Nota illustrativa al Progetto di Nonne: per « catene 
luminose decorative funzionanti con OL pi- 
sello » (C. 021) 2 è 

Nota illustrativa al Progetto di oo per gli im- 
pianti centralizzati d'antenna (P. 177) . 

Nota illustrativa al Progetto di Norme per interrut- 
tori a corrente alternata a tensione LR a 
1000*V®*'(P_178):. 

Riunioni dei Comitati tecnici del CEI tenute da 
mese di: 


dicembre 1974 . 
gennaio 1975 
febbraio 1975 . 
marzo 1975 . 

aprile 1975 . 

maggio 1975 

giugno 1975 . 

luglio 1975 . 
agosto-settembre 1975 
ottobre 1975 


Riunione del SC 34 B - EPC vi 18 e 19 novem- 
bre 1974) . 

Riunione del SC 46 B (Guide dorda e o acces- 
sori) dell’ IEC Da 9, 10. e 1l settembre 
1974) Sl spl Sie: 

Riunione del TC 72 SCORSI SONanc per appa- 
recchi domestici) della IEC (Stoccolma, 18-22 
novembre 1974) . 

Riunione del TC 1 dell’IEC Li 
tembre 1974) . SOI IRE 

Riunione del TC 25 dell’ IEC (Buesiesh 12 settem- 
bre 1974) 

Riunione dell’EPC del SC 34 B ATA IEC “Rottach 
Egern, 13-14 gennaio 1975) . 


SARAI 19 e 20 set- 


ECEEEITTIROTRCNICA 


739 


739 


833 


833 


834 


914 


915 


915 


915 


1007 


1007 


1008 


1008 


1008 


1110 


1111 


70 
155 
367 
452 
537 
643 
737 
834 

1008 
1111 


72 


156 


157 


228 


228 


229 


XXXI 

Riunione del Sottocomitato 3 A (Segni grafici) del- 

la IEC (Berlino, 14-17 ottobre 1974) . 369 
Riunione del SC 12 D/WG 1 (Antenne riceventi per 

uso domestico) Parigi, 7-9 ottobre 1974. . . 369 
Riunione del W. G. 11 del SC 32 B della TEC (Zurigo, 

30 gennaio 1975) . 370 
Comitato tecnico CENELEC - Rdiodisntni - Sot- 

to-Gruppo: Apparecchi ISM (Bruxelles, 4 feb- 

braio 1975) . 454 
Riunione del WG 4 del SC DE B ‘dell’ IEC (Milano. 30 

eierpennalo Ml /5) Nene 540 
Riunione dell’ad hoc WG 2/a Nel TC 64 dell’ IEC 

(Francoforte sul Meno, 13 marzo 1975) . 646 
Riunione del Sottocomitato 13 B della TEC (Ea 

rest, 11-12 settembre 1974) 836 
Riunione del SC 12 D (Antenne) e del TC 1 (Radio 

comunicazioni) della IEC (Parigi, marzo 1975) . 838 
Riunione del SC 64B del CENELEC (Ansterdam, 

22-23 aprile 1975) 3 838 
Riunioni del WG 10 del TC 64 della IEC ona 

Elettrici negli Edifici) (Milano, 26-27 marzo 1975) 840 
IEC - SC 34 B - EPC (Milano, 9-10 aprile 1975) . 841 
Riunione del Sottocomitato B (Interferenza di ap- 

parecchi industriali scientifici e medicali) del 

CISPR (Comitato Internazionale Speciale Pertur- 

bazioni Radioelettriche) della IEC (Montreux, 27- 

28 maggio 1975) . 916 
TC 34 della TEC - Gruppo di auora congiunto EPC/ 

COMEX/LUMEX per lo studio dei mezzi di con- 

nessione senza vite (Londra, 15-16 maggio 1975) 916 
CENELEC/TC 64 Gruppo di Lavoro Ristretto « Ascen- 

sori » (Parigi, 5-6 giugno 1975) . . 97 
Riunione del SC A (Apparecchi di misura e Ati 

che) del CISPR (Comitato Internazionale Specia- 

le Perturbazioni Radiolettriche) della IEC (Mon- 

treux, 29-30 maggio 1975) . SET 9 IT 
Riunioni del Sottocomitato 23 C. (Helsinki, 10-13 

giugno 1975) 1011 
Riunione Gruppo Questioni RN Boni ze 

diodisturbi (Bruxelles, 15-16 giugno 1975) 1011 
Sottocomitato 23 B (Helsinki, 16-19 giugno 1975) . 1012 
Riunione del TC 64 dell’IEC (Ankara, 23-27 giu- 

gno 1975) 1013 
Riunioni del Soliocomiato c deli CISPR Disturbi 

prodotti dalle linee elettriche aeree (Londra 1974 

e Montreux 1975) . À 1015 
Riunione del CT 61 (Sicurezza degli ‘apparecchi do- 

mestici) della IEC (Zurigo, 20-24 maggio 1975) 1114 
Rapporto della 5*, 6*, 7* Riunione dell’IEC/ TC 5/ 

WG 1 N 1115 
Riunione del WGI del TC 52 (Materiale di base) del- 

la IEC (Porz [K6lIn], 8-10 settembre 1975) . 1116 
Riunione del WG 7 del TC 52 (Infiammabilità) della 

IEC (Porz [K6ln], ll e 12 settembre 1975) . 1117 
Commissione Italiana per l’Elettrotermia Gruppo 

di Lavoro « i » (VI Riunione - 17 feb- 

braio 1975) . 841 
Commissione Italiana per ‘'Rlottratengia ‘’Crigne 

di Lavoro: « Insegnamento, ricerche, laboratori - 

automazione » . 7 918 
Prove e certificazioni uo dali CESI : su al 

zioni elettriche di sicurezza nel periodo 1 otto- 

bre-30 novembre 1974 . 3 72 
— nel periodo 1 dicembre 1974-31 00 1975. 1016 


Nuove pubblicazioni della IEC 42-113-202-330-570-769-873-975 


h) Istituto Italiano del Marchio di Qualità 


L'Istituto Italiano del Marchio di Qualità, sue fun- 
zioni e sue attività Rie ta E RE I 
Inizio dell’applicazione del Marchio Europeo E 
(ottobre 1974) . Maio, e 1 


v) varie 


Borse di Studio rio dall'AEI ì 

Premi amministrati dalla Presidenza Generale del- 
l’AEI 

Premi amministrati tdal ‘ABI - LINO de Premiati 
(fino all'anno 1974) 


324 


395 


138 


22-432 


624 


XXXII 


2. - Apparecchi e dispositivi di manovra, regola- 


LE ELETTROTECNICA 


zione, protezione, ecc. (v. anche 10, 23 g, 30f, 4î) 


a) questioni generali 


NOTE DI REDAZIONE 
Sui requisiti di sicurezza dei sistemi elettrici a ten- 
sione ridotta . 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 
Sui requisiti di sicurezza dei sistemi elettrici a ten- 
sione ridotta - Carrescia V. . 


b) interruttori 


NOTE DI REDAZIONE 

Influenza della configurazione del circuito sulle con- 
dizioni delle prove di corto circuito con corrente 
alternata 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


Influenza della configurazione del circuito sulle con- 
dizioni delle prove di corto circuito con corrente 
alternata (A) - Tartaglia M. . 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 


Prototipo di interruttore a corrente continua per 
alta tensione . 


NUOVI PRODOTTI 
Un interruttore a tempo e un Conta-ore . 


SUNTI E SOMMARI 


Tecniche del vuoto nei moderni interruttori - Am- 
strong T. V. - Headley P È 

Protettori in aria 1D, per svariate applicazioni - 
Stamm M. ; 

Realizzazione di interruttori di protezione - Wirth 

Ma PI 

L'efficacia dell’ effetto di elettrodo sullo spegnimento 
dell'arco elettrico - Trusca V - Ciocoiu N. 4 

Eliminazione delle scariche supercifiali sull’ isolamen- 
to degli interruttori - Mathé B. - Gavrila Gh. - 
Mihalcea E. 

Gli interruttori differenziali di ‘bassa tensione e le 
correnti unidirezionali - Lagostena L. - Montini A. 

Apparecchio di interruzione a corrente continua ad 
alta tensione -- Gabin J. - Gratzmuller J. - Gail- 
ly M. - Lacoste A. - Lorcet P. . 


Cc) separatori, contattori, ecc. 


SUNTI E SOMMARI 


Resistenza di contatto in contatori inseribili a spine 
- Chauduri P. 

Sollecitazioni ed | usura dei contatti per effetto del- 
l'apertura e della chiusura - Domonkos S. 

Contattore sincrono a bassa tensione - Titz Gn. 
Dragulinescu M. 


d) relè di tensione 


NUOVI PRODOTTI 
Relè MTPZ ad alto isolamento . 


e) fusibili 


NOTE DI REDAZIONE 


Fusibili per alta tensione di tipo limitatore di cor- 
rente 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


Fusibili per alta tensione di tipo limitatore di cor- 
rente - Artoni O. 


SUNTI E SOMMARI 


Connessioni fusibili, applicabili alle autovetture 
nuove e quelle in circolazione - Rosetti R. . . 

Riscaldamento transitorio dei fusibili MARIRTRRII - 
Lupas O. 5 

Calcolo delle sovratensioni di manovra dovute ‘al- 
l'intervento di fusibili - Hibner J. . 


375 


377 


1026 


1079 


768 


120 


2D 


13D 


21D 


41D 


45 D 


61 D 


62 D 


21D 
45 D 


45 D 


1071 


162 


183 


SD 


13 D 
53 D 


Uso dell'alluminio in foglio sottile come valvola fu- 
sibile - Pawlowsky A. 


(1975) 


61 p 


f) protezioni varie contro sovracorrenti e sovraccarichi 


NOoTE* DI REDAZIONE 


L'errore intrinseco e la compensazione d'arco nelle 
protezioni distanziometriche a caratteristica di 
misura circolare 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


L'errore intrinseco e la compensazione d'arco nelle 
protezioni distanziometriche a caratteristica di 
misura circolare - Abramo S. - Fatta B. . 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 


La Elettrocondutture S.p.A.: interruttore differen- 
ziale di protezione « Elettrostop » 


SUNTI E SOMMARI 

Protezione delle condutture 
Bdichtold R. , 

I limiti di adescamento per iso Co corrente 
Gorgius D. : 

165 o termico e gt Diorenone “Hei GIOR - 


domani 


ieri, oggi, 


Boothman D. R. ai E. 'C*- Rehder R°°H.- 


Wooddal R. 7. 


310 


345 


768 


21D 


61 D 


62 D 


h) apparecchi e dispositivi di regolazione (v. anche 6) 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 

Tre esempi di sistemi di regolazione elettroidraulica 
per turbine a vapore in differenti impianti nu- 
cleari - De Benedetti F. - Sangiacomo G. - Nico- 
lini R. 

NUOVI PRODOTTI 

Trasduttori di pressione ultraminiaturizzati 


Metrawatt: regolatore elettronico di temperatura 
tipo RO-7 PDPI . 


SUNTI E SOMMARI 


Il meccanismo della conduzione dei regolatori tri- 
fasi a tiristori - Buczek K. 


v) varie 


LETTERE ALLA REDAZIONE 


. Su una presentazione semplice e unitaria delle equa- 


zioni di ingresso dei relè a distanza con compa- 
ratori a due entrate. - Pezzi M. . 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 


E.I.E.E., Exposition Internationale de l’Equipement 
Electrique (Parigi, 10 al 17 giugno 1975) . 


VOLUMI RICEVUTI 
Mehrgròssen - Regelsysteme I - Starkermann R. . 


NUOVI PRODOTTI 

ITT contatto miniaturizzato « Reed-Herkon » tipo 
ISIS 

Installa-fascette Satoniatico TR 300. 

Motoriduttori ad ingranaggi. 

Nuova serie di connettori elettrici . 

Due tipi di relè 


SUNTI E SOMMARI 

Il comando dei servomotori asincroni con amplifi- 
catori di potenza - Constantin P. es 

Componente elettronico per la pia cccitazione di 
sistemi elettromagnetici - Eggert J. - Hiibner St. 

Controllo ottimo per sistemi di potenza - Habibullah 
BARDI : 

Garanzia dell'efficacia oa prviezioni negli a 
elettrici - Oriwall W - Meyer J. 


Prova razionale e sicura dei relè di protezione 3 
Rothe K. 


Misure di protezione “contro le tensioni ‘contatto - 
Buccheri P. L. 


Presa di corrente universale - - URE: 


700 


121 


335 


69 D 


558 


201 


499 


120 
121 
122 
335 
775 


5D 


13D 


53D 


53 D 


53 D 


69 D 
69D 


(1975) 


3. - Applicazioni varie (v. anche 4, 6) 


c) comandi di macchine (v. anche 2h - 6 c) 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 


N. 6 del Notiziario « San Giorgio MACS ». Controllo 
Numerico con Calcolatore (CNC) : 

Notiziario San Giorgio MACS macchine a controllo 
numerico 

SUNTI E SOMMARI 


Sistema di controllo numerico NC 400 - Bensch M. 

Scelta e progettazione di sistemi elettrici di comian- 
do - Vogel J. : 

Controlli ottimali di comandi elettrici 2 Kellner. B. 

Comandi per macchine utensili - Schulze M. 


d) applicazioni industriali 


LIBRI E PUBBLICAZIONI 
Prozess-Identifikation - /sermann R. . 


f) applicazioni domestiche 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 


Convegno nazionale sulla razionalizzazione dei con- 
sumi energetici negli apparecchi domestici e re- 
lativa normativa 


SUNTI E SOMMARI 


L'elettrificazione domestica e la crisi energetica. - 
Moditz H. . 


ERIEETIEROTE CNICA 


38 


567 


21D 


69 D 
70 D 
70 


331 


974 


25 D 


4. - Applicazioni termiche e metallurgiche (v. an. 


che 13 b, f) 
b) forni 


SEZIONI E COMMISSIONI 


Visita allo stabilimento fonderie FIAT di Crescen- 
tino (V) . 


SUNTI E SOMMARI 


Un modello matematico di forno elettrico trifase - 
Gligor T. D. 


c) elettrometallurgia e trattamenti termici 


NoTE DI REDAZIONE 


Dimensionamento dei trasformatori a media fre- 
quenza per elettrotermia . 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


Dimensionamento dei trasformatori a media fre- 
quenza per elettrotermia - Morini A. . 


d) saldatura, brasatura ecc. 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 

Corso di Specializzazione in Saldatura per Ingegneri 
e Periti industriali, fine di febbraio-fine di giugno 
1975 a Genova e Milano . : 


SUNTI E SOMMARI 

Ottimizzazione del processo di saldatura ad arco 
elettrico vibrato - Sonea I. 

Saldatura sotto pressione a freddo - Beyer W. 


300 


41 p 


200 


5D 
62 D 


e) riscaldamento ad alta frequenza, dielettrico, 


ad induzione, ecc. 


NUOVI PRODOTTI 
Impianti di riscaldamento ad induzione a media 
frequenza 


1071 


g) riscaldamento ambienti, condizionamento ecc. 


(v. anche 3 f) 


LIBRI E PUBBLICAZIONI 
Le chauffage électrique des locaux - Commission 
Suisse d'Electrothermie (C.S.E.) . 


571 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 
L'INELTEC a Basilea dal 19 al 13 settembre 1975 . 


SUNTI E SOMMARI 


Impiego di energia per riscaldamento elettrico, per 
la fornitura di acqua calda e per cucinare - Mo- 
ditz H. eri 

Il riscaldamento eo di 1bcali e DO, carico ‘delle 
reti - Biittikofer U. V. È 

Riscaldamento elettrico e carico delli n a Di 
tensione - Danzer P. . MET n £ 

Riscaldamento elettrico, riscaldamento a distanza, 
diversificazione - Fischer M. . 


v) varie 


NOTIZIE È INFORMAZIONI 


Processi elettrotermici in metallurgia (Sao Paulo, 
18-21 marzo 1975) . , 

TAURO PA internazionale di 15 ‘ottobre 
1976 . 7 

Impianti elettrici per sa Companhia Brasileira ‘de 
Aluminio 

Journées internationales d'étudé SUr le. SE 
électrique des locaux (20 e 21 ottobre 1975, a 
Liegi) ; 

Tavola Rotonda su « La scelta razionale della fonte 
energetica nei trattamenti termici » (Perugia 10-12 
novembre 1975) . 

Tecnologie elettrotermiche non | tradizionali dic re- 
cente sviluppo applicativo 


NUOVI PRODOTTI 


Metrawatt: 
tipo RO-7 PDPI ; . 

Rilevatore di (emperatia « Vhegneflia DE 

Termometro indicatore modello 2809 . 


regolatore elettronico di temperata 


SUNTI E SOMMARI 
L'isolamento termico - O'Keefe W. . 


XXXIII 


201 


62 D 
70 D 
70 D 


70 D 


113 
277 
325 


571 
671 


671 


335 
502 
503 


70 D 


5. - Calcolatrici elettroniche (v. anche 3, 7, 15, 18 f) 


b) calcolatrici numeriche 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 
Due nuovi modelli di calcolatori tascabili . 


Regolo calcolatore elettronico con funzioni scienti- 
fiche e statistico-finanziarie . 


VOLUMI RICEVUTI 


Design of Digital Computers SO - Gschwind H. W. 
- McCluskey E. I. ; do eg IO. 


d) memorie 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 


Registrazione su dischi magnetici: 
tromagneti . 


piccolissimi elet- 


VOLUMI RICEVUTI 
Arbeitspeicher fiir Digitalrechner - Seitzer D. . 


SUNTI E SOMMARI 


Indirizzamento nelle memorie esterne a nastro ma- 
gnetico in cassette - Cernicica P. . 


e) programmazione 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 

Centro Honeywell di preparazione e prova program- 
mi a Roma , ; FR II, 

VOLUMI RICEVUTI 

Programming Symposium - Robinet B. . 


: Esercitazioni di programmazione - A. Andronico - 


Bozzo U. - Di Leva A. - Pistilli M. - Raineri M. T. - 
Siciliano A. 


398 


398 


1066 


871 


771 


21D 


397 


402 


679 


XXXIV 


f) applicazioni 


NOTE DI REDAZIONE 
La protezione delle reti elettriche mediante calcola- 
tore 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 

La protezione delle reti elettriche mediante calcola- 
tore con particolare riferimento alla protezione 
distanziometrica delle linee - Bullo P. : 

Simulazione dinamica della Centrale nucleare di 
Caorso - Marchiondelli C.- Moscati F. - Vescovi O. 


RELAZIONI DI CONGRESSI 


Simposio su « Hybrid computation in dynamic 
systems design », Roma, 11-14 novembre 1974 . 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 


N. 6 del Notiziario « San Giorgio MACS ». Controllo 
Numerico con Calcolatore (CNC) 

Comunicazioni nave-terra via elaboratore 
Controllate mediante calcolatori le fasi di lavora- 
zione dei contenitori, d’uranio . 5 

Riproduzione di colori con ausilio di calcolatore 3 

International Conference on Numerical Methods in 
Electrical and Magnetic Field Problems - Santa 
Margherita Ligure 30 maggio - 4 giugno 1976 . . 

Seminario « Computer Aided Design 1975» Milano 
22-24 luglio 1975 . 

Utilizzazione di un elaboratore per la stàmpa ‘di 
cinque quotidiani . ; 3 

Navigazione con ausilio di calcolatore È 

Posizionamento mediante elaboratori delle piattafor- 
me per ricerche sottomarine . 

Utilizzazione di un calcolatore in una linea di mon- 
taggio di automobili . 

Stampatrice ad alta velocità . 


SEZIONI E COMMISSIONI 


Il teletrattamento delle informazioni nel sistema au- 
tomatico della Banca Postale Italiana - Vighi A. 
- Dato G. 


SUNTI E SOMMARI 


Il calcolatore come mezzo per la ricerca - Rhodes 
GMES 

Impiego dei calcolatori elettronici nel ‘calcolo mec- 
canico delle linee - Arie A - Iorga V. 

L'impiego del calcolatore di processo nella direzione 
dei blocchi energetici - Mirea N. - Savulian R. 
Matei R. 

Sistemi ottimali non a lineari di 2 ordine - ‘Braileanu 

Possibilità di impiego dei sottoprogrammi PORAN 
e PORAB - Poeta N. - Thirer N, - Grimberg R. . 


Progetto di stabilizzatori programmati a semicon- . 


duttori - Stabrowsky M. . 


v) varie 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


Generazione di fluttuazioni rapide della tensione di 
rete per prove su calcolatori - Galliano P. G. - 
Pettiti V. 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 


Microcalcolatori: fondamenti e applicazioni 

Due nuovi terminali Sperry Univac . 

Elaboratore elettronico utilizzato per il controllo 
dei progetti in una grande agenzia di consulenza 
tecnica finlandese . 

Elaboratori di grandi dimensioni negli stabilimenti 
automobilistici della Ford . 

Nuovo software per l'utilizzazione del sistema opera- 
tivo DOS/VS . 

Il calcolatore elettronico nella | pubblica amministra. 
ZIONE tO. 

L'AICA terrà a Genova STO suo ‘Congresso Annuale 
- 30-31 ottobre 1975 
Corsi teorico-pratici sui 

INTEL ; 

Istruzioni con l'elaboratore , 


microelaboratori ‘della 


E ETERO SBICNINICA 


79 


129 
701 


274 


38 
325 


325 
325 
329 
329 


397 
567 


675 


675 
676 


448 


2D 


5D 


5D 
13 D 
37 D 


62 D 


713 


200 
277 
324 
324 
324 
325 
395 


397 
397 


Un programma per il calcolo di paghe e stipendi . 

Inaugurata la « Sezione informatica » al Museo del- 
la Scienza e della Tecnica di Milano . 

Un elaboratore per piccole aziende . 

Calcolatore per banche, aziende e ospedali . 


LIBRI E PUBBLICAZIONI 
Taschenbuch der Informatik - Steinbuch K. - Weber 


VOLUMI RICEVUTI 

Computer I evaluation - N.B.S. 
401 

Appreach to privacy 2h EH 
systems - N.B.S. - S. P. 404 . 7 

Control Theory, Numerical Methods and Computer 
Sistems Modelling . 

Compiler Construction - 
Bauer F. L. - Eickel J. 

Rechner-Gestiitzer Unterricht - 
Haefner K. - Handler W. È 

Operating Systems - Gelenbe E. x Kaiser c. 

PASCAL - User Manual and Report - iui K. 
Wirth N. $ 

N.B.S. Fostran Test Proprame - N. B. s. s. P. 1399. 

Logischer Entwurf digitaler systeme - Beispiele und 


Ubungen - Liebig H. . 


CAS 


in computer 


an advanced Course - 


Brunnstein K. - 


SUNTI E SOMMARI 

Pseudomoltiplicatori paralleli - Beloiu P. 

TTPL - Linguaggio di time-sharing - Mi P. 

Gestione degli schedari per calcolatori a Liceo ca- 
pacità. - Mocica M. - Carutasu I. 

Trasformazioni complementari 
quenziali - Stefanescu I. CAP 

Monitor per calcolatore a bassa i 5 ioni 
G. - Maschek C. 


6. - Comandi e dispositivi di regolazione 


tomatici (v. anche 3 c, d, 5, 15) 


b) teoria dei comandi automatici 


LIBRI E PUBBLICAZIONI 


Controlli Automatici - Principi generali e guida alle 
applicazioni - Volta E. . 


per fpacchie se 


(1975) 


397 
568 


673 
674 


HS 


204 


204 


402 


402 


402 
402 


402 
499 


572 


6D 
14D 


14D 


14 D 


22 D 


au- 


44 


c) comandi e regolazione di processi industriali 


NoTE DI REDAZIONE 

Sistemi di presentazione grafica dei dati su tubo a 
raggi catodici, con particolare riferimento al loro 
impiego nei sistemi di controllo di processo . 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


Sistemi di presentazione grafica dei dati su tubo a 
raggi catodici con particolare riferimento al loro 
impiego nei sistemi di controllo di processo (A) 
- Anderloni A. - Bisci D. - Durazzo M. - Miran- 
dolaNPA0Riccit Pin 


e) servomeccanismi 


NOTE DI REDAZIONE 

Sulle possibilità di impiego del motore omopolare 
come servomotore . 

ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


Sulla possibilità di impiego del motore omopolare 
come servomotore - Bramanti A.- Dalmazzo R. - 
Tellini A. 


r 


f) amplificatori magnetici 


SUNTI E SOMMARI 


L'influenza della frequenza sul funzionamento delle 
sonde magnetiche - Haba P. - Alexandru N. - 
Cosma V. 


924 


957 


235 


291 


37 D 


(1975) 


v) varie 
NOTE DI REDAZIONE 


Contributo alla individuazione del parametro MTTR 
(mean time to repair) per sistemi complessi . 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


Contributo alla individuazione del parametro MTTR 


(mean time to repair) per sistemi complessi (A) 
- Pace E. 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 


S'" International Symposium on Industrial Robot, 
22 al 24 settembre 1975 a Chicago . 

Costituzione di un gruppo di esperti di applicazioni 
di automatica in campo automobilistico e di 
controllo numerico di macchine utensili x 

Il Congresso AFCET 1975: Automatique et Instru- 
mentation à l’aube du dernier quart de siècle - 
Bilan et psepsge (46 novembre 1975 a Tou- 
louse) . . " 

7 novembre, l'ENSAE: Journée de Metrologie x 

Sistemi logici di comando e di controllo dell’oleo- 
dotto SUMED 


LIBRI E PUBBLICAZIONI 

Sistemi di automazione - Vol. 
nici - Perotto P. G. e pl VITA 

Commande hiérarchisée et optimisation des pro- 
cessus complexes - Titli A. 


2: Calcolatori elettro- 


VOLUMI RICEVUTI 


Commande hiérarchisée et Fai des pro- 
cessus complexes - Titly 

Automatic Control-Classical o Theory - . Thaler 
(Eee 

Pratique de l'automnatisationi integrée - Pun De: | Aba- 
tutiJ.L.- Aracil'I. : 

Proceeding of 2nd Polish- Italian Conference on Ap- 
plications of Systems Theorv to Economy Man- 
agement and Technology 


SUNTI E SOMMARI 


Sistemi istruibili di dei automatica - Geor- 
gescu E. DER i: 

Stabilità di un sisterna automatico non | lineare - 
Nîzfe CE. 

Realizzazione del sistema automatico. riferito ali 
l'estensione di un semigruppo - Simovidi D. - 
Reischer C. : 

Derivazione dei segnali lentamente variabili - Nitu 
(E AI = 

La teoria della sensibilità e “lo studio dei sistemi : au- 
tomatici - Russ I. . 


RELRISSROTECN[DCA 


1026 


1035 


497 


569 


767 
767 


974 


114 


874 


499 
770 


771 


1066 


6 D 


6D 


6 D 
14D 


14 D 


7. - Comunicazioni elettriche (v. anche 5, 15, 18 f, 


35, 38) 
b) teoria dell’informazione 


NOTIZIE E INFQORMAZIONI 
L'AICA terrà a Genova il suo Congresso Annuale - 
30-31 ottobre 1975 . 


VOLUMI RICEVUTI 

Statistica ed elaborazione statistica delle informa- 
zioni - ice Ò 

Phvsikalische und elektrotechnische dr dizen fr 
Informatiker - Hahn W. - Bauer F. L. 

Informatik, Aufgaben und Lòsungen, 1° 
Bauer F. L.- Gnatz R. - Hill U. 


rego. 


d) amplificatori (v. anche 35 c) 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 
Amplificatore a guadagno variabile - Gandolfi A. - 


Nobili C. 
Compensazione termica di amplificatori: operazionali 


in corrente continua (D-C) - Gandolfi A. - Sca- 
glioni S. . ara ehe ai 


395 


332 
572 


978 


716 


716 


VOLUMI RICEVUTI 


L'amplificateur opérationnel et ses applications - 
Marchais J. C. 


e) modulazione e rivelazione 


VOLUMI RICEVUTI 
Delta Modulation Systems - Steele R. . 


h) cibernetica 


SEZIONI E COMMISSIONI 


La matematica e l'ingegneria nella Banca moderna - 
Torsòli M. 


v) varie 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 

3° Convegno Internazionale di Elettronica Industria- 
le - 1-3 ottobre 1975 a Torino, Elettronica 3 - dal 
26 settembre al 5 ottobre . 

Sistema multitastiera per raccolta e preparazione sd 
dati, progettato e costruito in Italia . 


LIBRI E PUBBLICAZIONI 

Tecnologie dei sistemi di informatica Olivetti - Au- 
tori vari . 

1. Fachtagung uber “i utomalenthicorie and Pomal. 
Sprachen - G.I. (Gesellschaft Fiir Informatik 
ESA) 7 > ES DALAI 

Statistiche Odg EMO Bisi Teil: Signa- 
lerkennung und Parameterschatzung - Kroschel 

Statistiche Nachrichtentheorie; Zweiter Teil: Signal- 
schatzung - Kroschel K. 


VOLUMI RICEVUTI 


Pulstechnik - Band 1; Grundlagen - Holzler E. - 
Holzwarth H. LO ino SIR EE A 


SUNTI E SOMMARI 


L’equivalente di bassa frequenza de sistemi lineari 
di banda stretta con parametri variabili - Con- 
stantin I. - Diaconescu I. : 

Correlazione di due versioni ‘di un scenici non re- 
golato - Meyr H. - Ryser H. - Zimmer C. 


8. - Condutture elettriche (v. anche 40) 


XXXV 


499 


909 


396 


672 


278 


278 


978 


6 D 


53 D 


c) calcolo e comportamento meccanico delle linee aeree 


NotE DI REDAZIONE 


Criteri per la determinazione dei carichi dovuti al 
vento sugli elementi delle linee elettriche aeree . 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


Criteri per la determinazione dei carichi dovuti al 
vento sugli elementi delle linee elettriche aeree 
- Armitt J. - Cojan M. - Manuzio C. - Nicolini P. 


SUNTI E SOMMARI 
Comportamento meccanico reale dei conduttori nei 


calcoli di ersbaione. delle linee aeree - Arie A.- 


- Schuler K. 


Verifica sulla stabilità di un \alindto gia scia se 
un altro - Giordana F. . 


e) cavi per energia 


NOTE DI REDAZIONE 


Calcolo numerico di transitori termici ir cavi uni- 
polari . 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


Calcolo numerico di transitori termici in cavi uni- 
polari - Libondi L. 9 

Cavi elettrici speciali nella costruzione delle ‘centrali 
nucleari - Gavardi G. - Barbaro Forleo M. 


1026 


1047 


6 D 


6 D 


79 


139 
703 


XXXVI 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 

Lo stabilimento di Arco Felice, della Società Pirelli 

Cavi elettrici ad isolamento minerale con guaina in 
rame (Roma - 13-16 maggio 1975) . 

Cavi isolati con gomma siliconica . 

Cavo telefonico sottomarino, che collegherà Roma 
a Palermo 

Cavo elettrico anti incendio « | Afumex » 

50 km di cavi ad altissima tensione . 


NUOVI PRODOTTI 


Gomma sintetica vulcanizzata con radiazione elet- 
tronica 


SUNTI E SOMMARI 


Cavi di potenza - Hyvson G. 

Cavi trifasi simmetrici soviaconduttori - Iser R. 

Guida di progettazione per impianti di cavi - RE 
O. H.- Ulbrichi A. : 

Resistenza termica di corto circuito di guaine me- 
talliche e di conduttori concentrici in cavi - 
Biewald H. È 

Schemi elettrici delle armature: di cavi - Benoît B. 

La scarica per invecchiamento in cavi per trasmis- 
sione di corrente continua - Bessei H. 4 

Deterioramento di cavi di potenza in media ten- 
sione - Wilkens W. D. CIT 

Calcolo delle correnti termiche di corto. circuito am- 
missibili in guaine metalliche e in conduttori 
concentrici di cavi - Biewald H.- Bernhardt K. 

Tecnologia presente e futura dei cavi sotterranei - 
IEMdacotetI DET. 

Cavi ermetici ad olio fluido da 750. a ‘1200 KV. - Lan- 
franconi G. M. - Maschio G. - Occhini E. 


f) isolatori (v. anche 40 d) 


SUNTI E SOMMARI 

Prove di polluzione naturale su isolatori - Seta 7. - 
Arai N, - Udo T. * 

Scarica di isolatori a cappa con ‘ diverso deposito di 
sporcizia - Solomonik E. A. - Tichodejew N. N. 

Problemi derivanti dal deposito di sporcizia sugli 
isolatori - Reiter A. . 


h) conduttori 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 
Problema del contatto tra alluminio e rame . 


SUNTI E SOMMARI 


Le proprietà meccaniche di alcuni conduttori in al- 
luminio e acciaio-alluminio - Schuller K. . 4 

Le proprietà meccaniche dei fili dei conduttori in 
alluminio e acciaio-alluminio - Schuller K. . 

La corrosione dei cavi elettrici aeréi - /vascanu St. - 
Antonescu I. - Vizenberg I. - Ciobanu C. . 3 

Cavi di alluminio con supporto in acciaio - Adams 
H.W... 


v) varie 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 
L'acquisto di cavi elettrici 


SUNTI E SOMMARI 

Canalizzazioni per installazioni telefoniche ed elet- 
triche - Gtnter P. . MII art 46 a 

Installazioni elettriche per bassa frequenza in fab- 
bricati per magazzini - Walter F. - Griner W. . 


L'E TIRO MAEICINSECTA 


39 


565 
565 


675 


1059 
1061 


207 


2D 
25 D 


29 D 
29 D 
33 D 
33 D 


37 D 


62 D 
62 D 


62 D 


38 


6D 
14D 
45 D 


63 D 


672 


33 D 


33 D 


9. - Convertitori, raddrizzatori, ecc. (v. anche 3 d, 


1999415) 


f) convertitori a stato solido (v. 


NOTE DI REDAZIONE 

La valvola a tiristori nella trasmissione a corrente 
continua ad alta tensione . 

ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


La valvola a tiristori nella trasmissione a corrente 
continua ad alta tensione - Karady G. - Gilsig G. 


anche 15 d, 41 b, e) 


79 


85 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 


Consorzio AEG Telefunken-Siemens-Brown Boveri: 
due impianti di conversione . . 
Ondulatori di potenza fino a 250 KVA 


NUOVI PRODOTTI 
Simovert, convertitore di frequenza 


SUNTI E SOMMARI 


Componenti dell'elettronica di potenza per raddriz- 
zatori di piccola potenza - Mauersberger Ch. . 
Parametri del circuito di commutazione di inver- 
x titori a tensione a - Karbownik M. - 
Rosponczyk M. E 7 

Costruzione di raddrizzatori di piccola ‘potenza - 
Albrecht H.- Mauersberger C. H. - 

L'elaborazione analogica dell’ informazione riguar- 
dante comandi con raddrizzatori a tiristori - 
Krause J.- Wolf R. 5 

Raddrizzatori di potenza a stato ‘solido. È Murphy 
J.M .D. , 

Invertitori statici per alimentazione. in È corrente ‘al 
ternata - Start J. D. M. 

Convertitori elettronici statici per aerei - Tokarz K. 


g) moltiplicatori e divisori di frequenza 


SUNTI E SOMMARI 


Duplicatore ferromagnetico di frequenza in regime 
subarmonico - Zitron N. - Antonescu M. : 

Moltiplicatori di frequenza magnetici polifasi - Mi 
trea S. ì 


v) varie 


SUNTI E SOMMARI 


Il sorgere e il diffondersi di cause di disturbo in 
bassa frequenza - Schadegg W. 3 

Problema delle armoniche nell’ elettronica di poten- 
za - Kloss A. 


10. - 


(1975) 


566 
1061 


984 


14D 


46 D 
54 D 


54 D 
54 D 


63 D 
63 D 


7D 


41D 


54 D 


71D 


Costruzioni elettromeccaniche e tecniche 


costruttive (v. anche 2, 16, 19, 27, 29, 31, 39) 


a) questioni generali 


SUNTI E SOMMARI 


Analisi del ciclo operativo per il dimensionamento 
di motori - Berger Th. 


Unificazione e tipizzazione dei processi 'cenologici 
di base - Ghinararu M. 


b) organi meccanici 


SUNTI E SOMMARI 


Distribuzione della temperatura nel film di lubrifi- 
cante per cuscinetti - Madarasan T. . 


c) circuiti magnetici e magneti permanenti 


SUNTI E SOMMARI 

Soluzione col metodo degli elementi finiti del pro- 
blema delle correnti parassite - Chari M.V.K. . 

Funzionamento della bobina non lineare comandata 
ortogonalmente - Baian D. cf, È 

Determinazione dei campi magnetici tt e non 
lineari - Ratti U. 

La forma della curva di cata È I RS 
per correnti di Foucault - Richter Ch. 

Calcolo di campi magnetici in apparecchiature - 
Unterweger P. S- 

Trattazioné delle chia SRSUeha | magnetiche - “REP 
zog W. CUBI 

Collegamento tra B e pui per mezzi a lena 
non lineari - Hantila F. I. 

Modello del campo magico di magici) perma- 
nenti nelle macchine con traferro assiale - Cra- 
ciunescu A. - Fransua A. - Slaiher S. 


Elettromagnete per corrente alternata monoiste con 


14 D 


46 D 


42 D 


(1975) 


spira in cortocircuito - Hnatiuc E. 
Baraboi A. 

Determinazione del traferro ‘equivalente in nuclei 
magnetici avvolti - Karwat T. 

Induttanze di elettromagneti con nucleo ad E e ‘ad 
U con intraferro - Titz Gh. st K 

Determinazione dello stato di ‘magnetizzazione di 
un magnete permanente - Moraru A. - Craciune- 
scu A. 

Correnti di magnetizzazione in av volgimenti di ma- 


gneti bipolari e quadripolari sovraconduttori - 
Asner A. 


- Leonte P. 


d) avvolgimenti (v. anche 19 e 39) 
ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


Calcolo degli sforzi elettrodinamici radiali sulle biet- 
te magnetiche delle cave statoriche dei motori 
asincroni - Reggiani U. . 


SUNTI E SOMMARI 


La tecnologia del cablaggio per avvolgimento - Cara- 
gheorghe N. - Domocos T. 01, 

Induttanze di un no su circuiti stampati 
= Davis.J.H. 


e) isolamento (v. anche 19 e 28 f) 


SUNTI E SOMMARI 

Determinazione di minimi percorsi superficiali e in 
aria per apparecchiature a bassa tensione - 
Kiittner H. x 

L'isolamento di macchine elettriche | in ‘elima caldo- 
umido - Eberhardt M. . 


ERCEINEROL EE: GNSIECA 


46 D 
46 D 


46 D 


46 D 


71 


521 


14p 


38 D 


15 D 


26 D 


f) raffreddamento e ventilazione (v. anche 19) 


SUNTI E SOMMARI 

Controllo automatico di un impianto di raffredda- 
mento per trasformatori - Lobenstein G. . lb 

Raffreddamento di un rotore di da - 
Csillag I. 

Progettazione della ventilazione di macchine. con cal- 
colatrici numeriche - Bauer J. - Novosel I. 


h) contatti 


SUNTI E SOMMARI 


Prove di asportazione di materiale per bruciature in 
contatti - Leis P. - Scheibe H. 


1) condensatori 


NUOVI PRODOTTI 

Condensatore al tantalio incapsulato in vetro . 

Condensatori di elevata capacità e di dimensioni 
relativamente ridotte . 

Condensatori da pellicola di poliestere metallizzata 

Condensatori non inquinanti . 


15D 
46 D 


54 D 


15D 


49 


120 
282 
1070 


o) generatori d’impulsi e di forme d'onda (v. anche 30d) 


NUOVI PRODOTTI 
Due tipi di generatori d'impulsi a 6 kV P6 e P6R . 


SUNTI E SOMMARI 

Proprietà dei regolatori delle tensioni di MPaSOe - 
Kolka H. . 

La ripidità del fronte ‘degli impulsi di tensione el 
suoi effetti sui parametri della scarica - Mene- 
menlis C. - Isaksonn K. 

Collegamenti di impianti di prova AT per la sovrap- 
posizione di tensioni - Lommel UÈ. DNA © _SPOPT, 


p) macchine speciali 


NOTE DI REDAZIONE 
Sulle possibilità di impiego del motore omopolare 
come servomotore ser 00) DOT 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


Sulla possibilità di impiego del motore omopolare 
come servomotore - Bramanti A. - Dalmazzo R. - 


Tellini A. 


503 


54 D 


54 n 


71D 


235 


291 


XXXVII 
NOTIZIE E INFORMAZIONI 
Normalizzazione dei motori passo-passo . 329 
LIBRI E PUBBLICAZIONI 
Les moteurs pas à pas - Jacquin J. . 116 


SUNTI E SOMMARI 
Comportamento dinamico delle autodine regolatrici 


di tensione - Hutanu C. 7D 
Motorini per la tecnica dell’ Anitomazione - ‘Kaasik P. 26 D 
v) varie 

ARTICOLI E COMUNICAZIONI 
Dimensionamento dei trasformatori a media fre- 
quenza per elettrotermia - Morini A. . 7 
RELAZIONI DI CONGRESSI 
Simposio internazionale sulla « Evoluzione nella 
dinamica delle Macchine elettriche rotanti » . 761 
VOLUMI RICEVUTI 
Costruzioni elettromeccaniche - Vol. I - Di Pierro E. 572 
Pulstechnik - Band 1; Grundlagen - Holzier E. - 
Holzwarth H. E 
SUNTI E SOMMARI 
Motori unificati VEM per potenze da 0,12 a 100 kW 
- Mòockel R. STI SO E 5 
Progettazione di grandi generatori a turbina - 
Hawley R. ; 54 D 
Tendenze nella costruzione delle grandi macchine - 
Reed A.B.D. - Frow R. H. - Foster E. N. - 
Kennedy D. A. 54 D 
11. - Decreti, leggi, regolamenti 
NOTIZIE E INFORMAZIONI 
L'Istituto Italiano del Marchio di Qualità: sue fun- 
zioni e sue attività . 324 
Inizio dell’applicazione del ‘Marchio Europeo E (ot- 
tobre 1974) . x * È 395 
La Normazione - Analisi, controllo, sintesi per una 
economica gestione - Milano, 14 gennaio-15 feb- 
braio 1976 latine a 1058 
BREVETTI 50-208-336-406-504-576-776-986-1072 


COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANO 


Prove e certificazioni eseguite dal CESI su costru- 
zioni elettriche di sicurezza nel periodo 1 ottobre- 
30 novembre 1974 . . . 

— nel periodo 1 dicembre 197431 agosto 1975. 


SUNTI E SOMMARI 


Norme TGL 16082/01 e 02 « Schemi di elettrotecnica; 
simboli » - Jentho H. E 

Jl venticinquennio del marchio di sicurezza ‘austria- 
co - Eschner A. - Sailer K. - 

Norme « Calcolo di correnti di corto circuito » - De- 
linsky W. 


12. - Elettrobiologia (v. anche 40 h) 


e) applicazioni mediche e biologiche 


SUNTI E SOMMARI 


Diagnostica medica con gli ultrasuoni - Welles P.N.T. 
Elettrostimolatore con programmazione - Neagoe 
V. E.- NeagucC.. 


v) varie 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 


INTER-NOISE 76 (Washington 5-7 aprile 1976) 
Defibrillatore portatile, Sirecard P/PM 


VOLUMI RICEVUTI 


Health and medical facilities design - N.B.S. - Bul- 
ding Science Series 54 . ; 20 I RT 


10) 
1016 


26 D 


63 D 


71D 


2D 
7D 


671 
769 


204 


XXXVIII 


L Svstems - Rozenberg G. - Salomaa A... ... 402 


SUNTI E SOMMARI 
Sacchi ordinari in plastica quali mezzo di salvatag- 
gio in impianti a bassa tensione - /rresberger G. 54 D 


13. - Elettrochimica 


d) accumulatori 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 
BafterieMierro-arano cn i e IO 


VOLUMI RICEVUTI 


Storage batteries and rechargeable cell technology - 
WIORITA Mg 18568 AM MEN TE SERTOREZE] 


NUOVI PRODOTTI 
Accumulatori ermetici al piombo GATES . . . . .° 335 


SUNTI E SOMMARI 


Diminuzione della resistenza di isolamento nelle bat- 
terie di accumulatori elettrici - Boicu I. - Pava 
WIPESTATEXAROTUI NESS E RO 7D 


v) varie 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 


Composti di cadmio depositati su una barretta col- 
lettriec@&idienichelest eat ie a. o 68 


14. - Elettrofisica e magnetofisica (v. anche 15, 
Tosi 7A20885) 


d) macchine acceleratrici di particelle 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 


Conclusi i lavori di montaggio e di entrata in servi- 
zio dell’apparecchiatura (Tokamak 10)... ..° 973 


SUNTI E SOMMARI 


Trasferimento di potenza a bassa tensione ad una 
apparecchiatura portata ad altissimo i - 
Marie dROUIA RE E ; 55 D 

Condizioni tecniche di alimentazione di un sucele 
ratore da 300 GeV - Ferrari E. - Manzoni G. - 
MAIssini6 ss RNofcr®Pal-ag sane 71D 


e) fisica dei plasmi (v. anche 14q - 23 n) 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


Gestione interattiva dell'esperimento « eta beta » di 
Padova - Benetazzo L. - Bombi F. - Clemente G. - 
ROLORANE N... 02 

Problemi tecnologici nelle Ace per n DIVd 
zione di plasmi ad alto « beta » - Mondino P. L. 702 

Reattori a fusione con funzionamento impulsato - 
Bagatin M. - Fellin L. - Rostagni G. - Stella A. . 704 

Esperienze su plasmi ad alto beta in geometria to- 
roidale presso il Centro Gas Ionizzati del. CNR 
e dell’Università di Padova - Buffa A. - Costa S. - 
Favarin G. - Fellin L. - Malesani .G, - Maschio A. - 


Mondino P. L. - Nalesso G. F. - Ortolani S. - 

Rostagni G. - Stella A. Lan i RM A ER106 
Il progetto JET - RA VERTE ea, PRETI STO 
La macchina Tokamak di Frascati: caratteristiche 

costruttive e di funzionamento - Andreani R.. . 709 
Elementi di progetto di un possibile reattore toroi- 

dale sperimentale a fusione - Brunelli B.. . . 709 


Sull'equilibrio MHD dei plasmi toroidali assisimme- 


trici - Bobbio S. - Di Bello C. - do F. - 

GRECO Orma 0% 707 
Situazione e prospettive Gale ieerche Sulla: Fusione 

MRULUTADORIDRERTO 710 


Stato attuale e prospettive delle: eee Sano ste 
ne nucleare secondo l'approccio Tokamak - 7o- 
SMISE N Mr RIA I RR E LO 


L'E RE TIROTBIGNIEBCA 


(1975) 


f) scariche elettriche (v. anche 2b - 20 d) 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 


4" International Conference on Gas Discharges (7-9 
SEtTEMDTERLO ZO) NO IA, RIO 


SEZIONI E COMMISSIONI 


La scarica elettrica nei grandi isolamenti in aria; 
Ricerche scientifiche ed applicazioni pratiche - 


Carrara G. . 818-829 
SUNTI E SOMMARI 
. Studio delle condizioni di instabilità di un arco 


elettrico - Sasu M. . . È 7D 
La microgeometria di una superficie longitudinale- 

limite e la tensione di scarica nell’esafluoruro di 

zolfo - Buchholz K. H. - Hauschild W. - Krey B. 15D 
Sull’andamento di un arco di scarica nell’ambito di 

pressione tra 10-6 e 760 Torr - Gebauer E... . 15D 
Non linearità in scariche impulsive su distanze ele- 


vate - Bahder G. - Garcia F. G. - Barnes H. C. - 

McElroy A. J. . 26 D 
Il comportamento dell’ arco nel vuoto tra elettrodi 

di rame - Bliiher P. - 55 D 
La scarica nell'aria alle grandi distanze - ‘Berger G 

- Boillot A. - Gallet G. - Garcia H. N. - Gary C. - 

Goldman M., - Hutzler B. - Jouaire J. - Ceroy G. 71D 


Scariche anomale tra elettrodi in SF6 - Pedersen A. 
- Karlsson P. W. - Bregnsbo E. - Munk Nielsen T. 71 D 


g) piezoelettricità, elettrostrizione ecc. 


VOLUMI RICEVUTI 

Ondes élastiques dans les solides - Dieulesaint E. - 
Roveri 1) e de ee A N10 

SUNTI E SOMMARI 


I parametri dei risonatori al quarzo - Ganea St. . . 15 D 
Il calcolo matriciale-simbolico dei fenomeni elet- 


tro-elastici - Stanomir D. . 46 D 
i) termoelettricità 
SUNTI E SOMMARI 
La proprietà di una giunzione semiconduttrice ri- 
scaldata in un campo isotermico - Vinitchi V. . 38 D 
Energia solare - Glaser P. E. 3 55 D 
Progetto di una centrale solare - Russel I 55 D 


1) fotoelettricità e elettroluminescenza (v. anche 22 e) 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


Recenti risultati su rivelatori di radiazione infra- 
rossa realizzati mediante impiantazione di Hg + 
in Hga» Cd: Te - Fiorito G. - SORERO G. = 
Svel'ole Fan 715 
Convertitore di immagini a “o per a eo 
di dominanze spettrali nel vicino. infrarosso - 
DONALISZ II eiraR SETO  I 


VOLUMI RICEVUTI 

Liquid Crystal for electronic devices - Williams E. L. 875 
NUOVI PRODOTTI 

L'indicatore FAN 4054 R_ « Mini » a quattro cifre . . 405 
Produzionegditdiodita) lucetgia la 502 


SUNTI E SOMMARI 
Cellula foto-elettrica sensibile nello spettro ultra- 


violetto - Nastase L. - Ivanovici C. - Weintraub V. 47 D 
Displays a cristalli liquidi - Shanks I. A. . 63 D 
m) superconduttività (v. anche 8 e, 11 d, 39 a) 

SEZIONI E COMMISSIONI 

Superconduttività - Stopiglia G. - Vivaldi FE... . . 908 
SUNTI E SOMMARI 

Superconduttori: una nuova tecnica - Scurlock R. G. 2D 


.I magneti a sopraconduttori in fisica - Bronca G. - 


Parain J. 63 D 


(1975) 


Conduttori composti a base di niobio-titanio - Pa- 
routy J. C. 


Bobine sopraconduttrici e SÌ inno e cia gui. 
da di veicoli - Autruffe H. - Lancien D. 


Alternatori a sopraconduttori - Boyer L. - Faifert A. A. 
- Renard M. 


Alternatori a induttore sopraconduttore - Lehuen Gi 
- Marquet A. 


o) elettroacustica e acustica applicata 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


Applicazione di trasduttori di ultrasuoni per il con- 
trollo di trasformatori di grande potenza - Zaf- 
ferani G. 


q) magnetoidrodinamica 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 


Generatore magnetoidrodinamico da 1 MWt . 

Università della Pennsylvania: 15th Symposium on 
Engineering Aspects of Magnetohvdrodinamics - 
24-26 maggio 1976 a Philadelphia 


v) varie 


SEZIONI E COMMISSIONI 
Telecomunicazioni in fibra ottica - Michetti L. . 


SUNTI E SOMMARI 
Studio delle valanghe elettro-fotoniche - Dactu V. . 


15. - 
nici (v. anche 3, 5, 7, 14, 35) 


c) tubi elettronici 


NOTE DI REDAZIONE 


Sistemi di presentazione grafica dei dati su tubo a 
raggi catodici, con particolare riferimento al loro 
impiego nei sistemi di controllo di processo 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


Sistemi di presentazione grafica dei dati su tubo a 
raggi catodici con particolare riferimento al loro 
impiego nei sistemi di controllo di processo 
- Anderloni A. - Bisci D. - Durazzo M. - Miran- 
dota: P..= Ricci. P. 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 
Manuale dei circuiti integrati lineari , 


LIBRI E PUBBLICAZIONI 


Technologische Grundprozesse 
tronik - Katz H. 


der Vakuumelek- 


NUOVI PRODOTTI 
Nuova gamma di.tiristori: per commutazione . 


d) semiconduttori, diodi a giunzione, transistori 
(vedi anche 9 f) 


NoTtE DI REDAZIONE 


La valvola a tiristori nella trasmissione a corrente 
continua ad alta tensione i 

Problemi termici nell'uso dei. diodi: i in ‘apparecchia- 
ture di precisione . È - 

Transistori di potenza per microonde x 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


La valvola a tiristori nella trasmissione a corrente 
continua ad alta tensione - Karady G. - Gilsig G. 

Caratterizzazione di termistori al boro - Pruden- 
ziati M. : 

Termistori di boro. - ‘Cirri c (A 
Forlani F. 

Diodi p-n a valanga « come | rilevatori di singoli fo- 
toni: uno studio su funzionamento e prestazioni 
- Antognetti P. - Cova S. - Longoni A. 

Transistori di potenza per microonde - Crucinio 
(GIA. 


- Fidanzati G. - 


[ABU ESEWeROMNERIGNIEGA 


63 D 
64 D 
64 D 


64 D 


768 


1058 


533 


8D 


Elettronica generale e dispositivi elettro- 


924 


957 


110 


498 


49 


ecc. 


79 


742 
742 


XXXIX 


Problemi termici nell'uso dei diodi in apparecchia- 


ture di precisione - Ferraris F. - Gorini I. . 785 
LIBRI E PUBBLICAZIONI 
Integrated circuits - Circuits integrés - Integrierte 
Schaltungen - Pro Electron . 499 
VOLUMI RICEVUTI 
Semiconductor Measurement Technology: ARPA/ 
N.B.S. Workshop II. Hermeticity Testing for 
Integrated Circuits - N.B.S. - S.P. 400-9 . 572 
Halbleiter-Technologie - Ruge /. O MZ 
Semiconductor Measurement lieshn010 Meas- 
urement of Transistor Scattering Parameters - 
NSBISTEESIPRA00= 7 874 
Semiconductor Measurement Technology - N.B. s. 
S.P. 400-8 874 
Semiconductors - Sericonducienni - Halblenoo 4a 
ediz. 1975-1976 - Pro Electron . 875 
Semiconductor Measurement Deciso Spiessa 
Resistence Symposium - N.B.S. - S.P. Publ. 400-10 978 
Semiconductor Measurement Technology: Improved 
Infrared Response Technique for Detecting De- 
fects and Impurities in Germanium and Silicon 
p-i-n Diodes - S.P. 400-13 . 1066 
NUOVI PRODOTTI 
CERBERUS S.A.: tre nuovi componenti 282 
Nuovo circuito CMOS 983 
SEZIONI E COMMISSIONI 
Corso sui Circuiti Integrati . 7 730 
Sviluppo più recente dei SECON O - Hana Vv. 1004 
SUNTI E SOMMARI 
Teoria del transistore MOS integrato - Cupcea N. . 8 D 
Resistenza dei diodi al silicio utilizzati quali vari- 
cap. - Herscovici H.- Luca E. A 42 D 
I parametri elettrici transitori Bo dispositivi a se- 
miconduttori - Tomescu F. M. G. SE 47 D 
Tiristori in media e alta frequenza - ARE G. 
- Konga M. - Toomsoo G. . 64 D 
e) componenti elettronici passivi 
NUOVI PRODOTTI 
Zoccoli con morsetti a vite . 682 
f) laser e maser 
NOTIZIE E INFORMAZIONI 
Summer School on the Physics and Technology of 
High Power Gas Lasers, International uao: 
on Applied Physics 3297 
Laser a semiconduttore 10 come Re di 
luce in un lettore. ottico . 396 
VOLUMI RICEVUTI 
Optoélectronique - Brossaud G. TRS Ben:2:79 
Anaiysis of Optically. Excited Mercury Molecales - 
N.B.S. Monograph 143 . i anTirA 
Laser Induced Damage in Optical Mairano 1974 2 
N.B.S.- S.P. 414 . 1066 
SEZIONI E COMMISSIONI 
Ottica integrata e sue prospettive - Riva Sanse- 
verino S. 1004 
SUNTI E SOMMARI 
Tecniche di misura che impiegano l'olografia col 
laser - Butter IONI. 55 
v) varie 
NOTIZIE E INFORMAZIONI 
First European Solid State Circuits Conference 
(ESSCIRC) - University of Kent - Canterbury, 
2-5 settembre 1975 . 200 


3° Convegno Internazionale di Eleitonica Tidus: 
le - 1-3 ottobre 1975 a Torino, Elettronica 3 - dal 


26 settembre al 5 ottobre . 396 


XL 


Il 23° Congresso internazionale per l'elettronica 
Roma/EUR marzo 1976 . . . 497 
Resoconto sulla First European Solid State Circuit 


Conference (ESSCIRC) . 1058 


LIBRI E PUBBLICAZIONI l 

Principi di elettronica - Gray P. E. - Searle C. L.. 401 

Fondamenti di Elettronica - Fisica elettronica ed 
elementi di teoria dei dispositivi - De Castro E. 677 


VOLUMI RICEVUTI 

Technologische Grundprozesse der Vakuumelek- 
tronik - Katz H. . RR 46 

Leherbuch der Hochfrequenziechnik —2*WBand 
Elektronik und Signal Verarbeitung - Zinke O. - 
Brunswig H. . . RALE 46 


NISIREDISIETINIBIS: ‘50. Resonances ‘în electron 
impact on atoms and diatonic molecules - Schulz 

(EZIA 2009 204 
Fondamenti di Elettronica- Fisica ‘elettronica ed ‘ele- 

menti di teoria dei dispositivi - De Castro E... 332 
Electronic Circuits and Applications - Senturia S. 

D° <'Wedlock B. D... . a lr 499, 
Eleitonica Generale, 2° vol. - ‘Colucci M. e 679 
Electronique lineaire - Fagot J. . II: 
Elettronica per misure industriali - Bertolaccini M. 

- Bussolati C. - Manfredi TREE, RI RTS) 


SUNTI E SOMMARI 


Multivibratore accoppiato magneticamente a fre- 
quenza variabile - Cosma V. - Alexandru N. - 
EA DA PA. 8D 
L’ottimizzazione dell’ affidabilità ‘dei circuiti ‘elettro 
mici Pascur Va =Sterian €. i. 8D 
Componenti per la costruzione di raddrizzatori di 
piccola potenza - Albrecht H.- Mauersberger Ch. 30 D 


16. - Elettrotecnica generale 


a) questioni generali 


LIBRI E PUBBLICAZIONI 


Fo idamenti di elettrotecnica - Biorci G. . 1065 


c) teoria dei circuiti e dei campi (v. anche 5 - 7 c - 35) 


NOTE DI REDAZIONE 
Trasformazione di coordinate nei sistemi trifasi . . 375 
Studio di campi elettrici e magnetici stazionari con 
il metodo degli elementi finiti. Applicazione ai 
PRASTORIM AMOR e Ri RIA PI RIZ 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 

Trasformazioni di coordinate nei sistemi trifasi - 
Margarita E.- Pugliese P.- Vacca F.. . . . . . 415 

Studio di campi elettrici e magnetici stazionari con 
il metodo degli elementi finiti - Applicazione ai 
trasformatori - Di Monaco A. - dei G. - 
WONTNIMNGA I 0. MOSS 


Filtri attivi per l’ mazione delle componenti diretto. 
inversa ed omopolare di una terna trifase squi- 
ibrataiCodari VS 0Mez:0 HAR 

NOTIZIE E INFORMAZIONI 

COMPUMAG Oxford, 31 marzo-2 aprile 1976... . 497 


LIBRI E PUBBLICAZIONI 
Fundamentals of Electromagnetic Field Theory - 


Zaky A. A. - Hawley R.. . . . 45 
Circuit Theory: foundation and esita conta 
notevole DUM e 078 


VOLUMI RICEVUTI 

Synthèse des circuits passifs - Carrère A. . .... 332 

Comprendre et appliquer l’électrocinétique - Le 
courant continu - Cours - Exercices - Lonchamp 


MERE IBIS O TA o PIO a e n REI, e re ME )(2. 
Circuit Theory: Foundation and classical Contri- 
butions - Van Valkenburg M, E. ORI 499 


Inners and stability of dynamic STA - tarsi E. I 679 


L'E: lE IRIOSMECNI A 


(1975) 


Engineering electromagnetic fields and waves - 
TONAKSCTEAL DIES TSLII RE IEEE MT 


SUNTI E SOMMARI 


Determinazione del periodo delle oscillazioni di ri- 
lassamento nei circuiti elettrici con un elemento 


non lineare - Cosma V. INR 8D 
Analisi del regime permanente in circuiti non ) lineari 

RL in serie - Mîtrea S. ; È 8D 
Regime transitorio nel circuito doppio risonanie 

parallelo - Popescu I. . . 8D 


Metodo grafico analitico per determinare le ‘auto- 
oscillazioni di una particolare classe di sistemi 
automatici - Sebastan L. - Negoescu N. - Ganciu 


1 (AM e O E O I 
Verifica della stabilità dei sistemi lineari PREo 

variabili - Unbehauen R. . , 15D 
Il calcolo di campi elettrici col ‘processo di carica - 

Eckelmann P. - Schmidt 17. 26 D 
Intensità del campo elettrico in conduttori a più 

fili - Woboditsch W. - Dehn W. a 26 D 
Studio tramite un dee di linearizzazione a zone 

delle oscillazioni armoniche e subarmoniche in 

circuiti ferrorisonanti in serie - Mîtrea S. 38 D 
Risonanza dei circuiti accoppiati - Rosman H. . E 38 D 
Sull’analisi dei circuiti descritti mediante equazioni 

di tipo Duffing. - Savin Gh. - Zitron N. - Anto- 

nescu M. 38 D 
Aspetti concernenti il comando di bobine n non > lineari 

- Zitron N. - Balan D. E È 38 D 
Forze transitorie nei sistemi trifasi di Copeiuffohi 

schermati - Jonescu C. 42 D 


Sistemi a più ingressi variabili nel tempo - Tonescu 
Vitae: 4 1 : 42 D 
Funzioni di iansfer sfunehti a Scar str auto- 


matici - Munteanu V. - Alexandru N. . 42 D 
Soluzione dell'equazione di Maxwell - Bardi I. . 47D 
Studio delle forze elettrodinamiche nei sistemi di 

conduttori blindati - Jonescu C. 47D 
Sfasamento tra il segnale di eccitazione e il i 

di risposta nei circuiti ferrorisonanti - Popescu I. 47 D 
Oscillazioni lente nei circuiti ferrorisonanti - Savin 

G. - Zitron N. - Gligor T. D. PAST: Han 47 D 
Stima dinamica delle tensioni in una rete in cor- 

rente alternata - Srinivasan K. - Robichaud Y. . 64 D 
Simulazione della carica per lo studio dei campi ad 

alta tensione - Singer H. - Steinbigler H.- Weiss P. 65 D 
Determinazione della densità di carica spaziale uni- 

polare - Atten P. : ; E 72D 
Elementi finiti curvilinei per campi oa i 

rabili - Silvester P. - Rafinejad P.. .. 0... 72D 

d) calcolo di resistenze, induttanze, capacità, ecc. 
SUNTI E SOMMARI 
Studio delle caratteristiche delle bobine non lineari 

comandate a reazione - Antonescu M. . 42 D 

e) distribuzione della corrente nei conduttori 
VOLUMI RICEVUTI 
Correnti alternate - Gregory J. M. 1066 


f) fenomeni dipendenti dalle alte tensioni (corona, 
ionizzazione, ecc.; v. anche 8 e, 40) 
SUNTI E SOMMARI 


Schermi dielettrici 
nel sistema di 


porosi per 
elettrodi 


scariche « corona » 
conduttore-plastica - 


Gavrilas N. - Olàh R. - Gusa M. - Dudici-Riscior M. 47 D 
Scariche parziali sui trasformatori di misura - Can- 

navale G. - Mosca U. - Vallini F. 55 D 
Calcolo degli impulsi di corrente per effetto corona 

- Khalifa M. - Abdel-Salam M. 65 D 


£) teoria generale delle macchine elettriche 


NOTE DI REDAZIONE 


Variazione di tensione nel trasformatore Scott . . 162 
Metodi per la simulazione delle macchine elettriche 


rotanti alimentate mediante convertitori statici . 1026 


CI) SS ECEBDETTROCECNICA XLI 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 

Variazioni di tensione nel trasformatore Scott - Cor- 
bellini G. - Tironi E. 

Metodi per la simulazione delle ‘macchine elettriche 


rotanti alimentate mediante convertitori statici 
- Petrecca G. . 


h) elettrostatica 


SUNTI E SOMMARI 
Il pericolo dell'elettricità statica - Prinz H. . 


v) varie 
LIBRI E PUBBLICAZIONI 


Elektrische Schaltvorgànge - Riidenberg R. 7 3 

Einfiihrung in die Elektrotecnik - Arbeitsbuch - 
Lunze K. - Wagner E. ; 

Theorie der Wechselstromschaltungen - z Lehrbuch - 
Lunze K. 


VOLUMI RICEVUTI 

Einfihrung in die Elektrotechnik - sa K. - 
Wagner E. x 

Fondamenti di Elettrotecnica - ‘Circuiti - | Biorci Ya 

Numerical and Asymptotic Techniques in Electro- 
magnetics - Mittra R. . 


SUNTI E SOMMARI 


Relazione di tipo Manley-Rowe relative alla potenza 
attiva - Rosman H. . 


215 


1029 


34 Dp 


45 
202 
571 


46 
875 


978 


15 D 


17. - Energia atomica e nucleare (v. anche 14, 


15, 23m) 


a) questioni generali 


NOTE DI REDAZIONE 


Situazione e prospettive dell'industria nucleare ita- 
liana 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 
Situazione e prospettive dell’ industria! nucleare ita- 


liana - Ambrogio Puri 
Centrali nucleari - Leardini T. . 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 

Journées Internationales d’Etude sur l’Energie Nu- 
cléaire et la Qualité de la vie - Liegi, 26-29 gen- 
naio 1976 SSA 


SEZIONI E COMMISSIONI 
Sviluppi dell'impiego di energia nucleare per la pro- 
duzione di energia elettrica - Velonà F. . 


b) fissione e fusione nucleari 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 

Situazione e prospettive delle ricerche sulla fusione 
- Palumbo D. a: 

Stato attuale e prospettive delle ricerche sulla fu- 
sione nucleare secondo l'approccio Tokamak - 
Toschi R 


SUNTI E SOMMARI 

Fusione nucleare, sorgente di energia del futuro? - 
Knoepfel H. . . . 

Macchine toroidali per gli impianti di fusione nu- 
cieare - Mills R. G. 


c) materiali fissili e fertili 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 

ONDA: Programma per il calcolo del ricambio di 
combustibile in reattori ad acqua bollente, di 
grande potenza - Boldori P. - Bozzola S. - Gior- 
celli M. 

Il combustibile del reattore Veloce di Creys: Malville 
- Cuttica G.- D'Onghia B.. . . 

Utilizzazione dell'uranio per la produzione lai energia 
elettrica - Sani L. 


235 


263 
931 


1058 


728 


710 


710 


56 D 


72D 


695 
698 
699 


Strategie di impiego dei materiali fissili e dei cicli 
di combustibile - Belelli U. - Ariemma A. - De 


Felice R. - Valenziani S. . 703 
Problemi relativi all’ arricchimento isotopico dell’ ura- 
nio - Scuricini G. B. ta CET Rap i 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 


L'Iran può partecipare all'impianto dell’EURODIF . 275 
Cospicuo rincaro del prezzo dell'uranio . . . .. 973 


d) tipi di reattore 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


Reattori a fusione con funzionamento impulsato - 
Bagatin M. - Fellin L. - Rostagni G. - Stella A. . 704 
Le attività di ricerca e di sviluppo in appoggio alla 
progettazione del reattore prototipo Cirene - Sca- 
roni A. - Villani A. è . 704 
Il reattore Cirene - Broggiato A. - Casagrande I DON705; 
Schemi e componenti principali del ciclo termico 
degli impianti nucleari a vapore saturo dell’ENEL 
- Chiantore G. - Fossati G. - Senis R. - Viviani C. F. 706 
Sul prolungamento del ciclo di funzionamento dei 
reattori ad acqua leggera - Bannella R. - Sacco 


GLi SMSR li et IS ENTER.OS 
NOTIZIE E INFORMAZIONI 
Il governo inglese ha scelto il reattore SGHWR . . 37 
Il reattore veloce di Shevchenko . . 37 
Due reattori PWR da 626 MWe a circa 100 km ‘da 

Manila . . 38 
Due reattori PWR, uno ) da 1250 MVe e > l'altro da 1240 

MW Re VO AI ZII 38 
Costruzione del reattore prototipéò CIRENE da 

40 MWe . . ZI 


Il reattore nucleare BWR Brunsonci 2 da 820 MW 767 


e) materiali per la costruzione di reattori 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 
Costruzione dei recipienti a pressione . . . . . . 42 


f) particolari costruttivi e macchinario accessorio DE 
reattori 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


Analisi tensionali ad elementi finiti di due soluzioni 
avanzate di « vessels » in cemento armato pre- 
compresso per reattori nucleari ad acqua ed a 
gas - Fanelli M. - Riccioni R. - Robutti G.. . . 698 

Contenitori in cemento armato precompresso per 
reattori a gas HTR e ad acqua bollente BWR: 
indagini sperimentali su modelli in scala ridotta 


- Fumagalli E. - Verdelli G.. . . 699 
Azionamenti per pompe e soffianti nelle centrali 1 nu- 
cleari - Borst A. - Ettner N. - Carpigiani M. . 704 


Soluzioni avanzate di contenitori in conglomerato 
cementizio precompresso per reattori nucleari - 
Scotto*F: ol, 0 301 0 CREO O 


g) calcolazione 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


La Banca dati: uno strumento per la progettazione 
costruzione ed esercizio degli impianti elettronu- 
cleari - Calabrò C. - Cuzzaniti M. - D'Amico G. - 
Fusati W. - Gargano A. - Gualtieri G, - Sandrelli C. 
CRLOLO tti GAre. x 695 

Un sistema integrato di codice. per il calcolo ‘degli 
schermi dei grandi reattori nucleari di potenza - 
Adamoli F. - Baldacci A. - Barbucci P. - Chio- 
valo GORE 696 

Analisi di transitori in reattori ‘nucleari di potenza 
con codici tridimensionali - Brega E. - Salina E. 696 

Principali aspetti della normativa per la progetta- 
zione delle centrali nucleari - Velonà A. - Gallizioli 
G. - Buono A. - Noviello L. . . . 704 

Aspetti del modo comune di guasto nella progetta- 
zione e nell'esercizio delle centrali nucleari - Ser- 
TANA 705 

Tecniche di calcolo per la ‘progettazione delle» rica- 
riche di un reattore - Ariemma A.» Fornaciati P. - 
Paoletta GUIANA MERO 0-05 


XLII 


Moderni metodi di programmazione temporale e 
loro applicazione alla realizzazione di centrali nu- 
cleari - Dal Dosso L. - Gallizioli G. - Lenzi R. - 
Paggi R. . 


SUNTI E SOMMARI 


I criteri di stabilità nei reattori nucleari - I. Caso del 
reattore non controllato - Halanay A. - Rasvan VI. 


h) misure e regolazione 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


Costruzione e caratteristiche di trasduttori per mi- 
sure su impianti sperimentali in reattore - Ange- 
lino G. - Riva B. - Uggè A. . 


i) tipi di centrali nucleari (v. anche 23 m) 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


Criteri di progetto dell’ENEL nella unificazione delle 
centrali nucleari - Sani L. - Chiantore G. - Velonà 
F. 


1) sicurezza e protezioni 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


Apparecchiature elettriche di manovra e protezione 
destinate ai servizi ausiliari essenziali delle cen- 
trali nucleari - Marchi M. - Lanteri M., - Migani 

Evoluzione dei sistemi di protezione dei generatori 
nucleari di vapore - Sangiovanni G. 

La revisione dei sistemi di emergenza della Centrale 
elettronucleare del Garigliano - Cappellaro G. 
Fusari W. - Iacobelli E. - Noviello L. 5 

Criteri generali di « II » dei recipienti in 
pressione dei reattori nucleari in relazione agli 
impianti in esercizio dell’ENEL - Galliani M. . 

Criteri di impostazione dei sistemi di segnalazione 
e d'allarme nelle centrali nucleari dell’ENEL - 
Agrò C. - Gangemi F. 

Scelta dell’ alimentazione elettrica. Der i sistemi di 
sicurezza dei reattori ESTE] - Pelizzari P. - 
Mesina M. È 

Alimentazioni in corrente continua dei sistemi di sÌ- 
curezza nelle centrali nucleari - Bartocci L. - De 
Dionigi R. È 

Aspetti particolari ‘degli impianti di salvaguardia 
delle centrali nucleari dell’ENEL - Mirone M. 
Senis R. S 

Aspetti di sicurezza degli impianti nucleari - ‘Bottoni 
G.- Toccafondi G. - Turricchia A. 3 

Operazioni e attrezzature speciali per l'ispezione, la 
manutenzione e la riparazione di componenti del- 
l'isola nucleare delle centrali dell’ENEL - D'Anna 
C. - Agostinelli A. - Adiletta G. - Donegà G. - Za- 
nuzzi G. 

La sorveglianza radiologica dell’ ambiente nelle cen- 
trali elettronucleari dell’ENEL - Antonucci L. - 
Bramati L. - Fiorentino F. - Fiori S.- Malossi S. 

Sull’uso di una metodologia sistematica per la ana- 
lisi di sicurezza - Galvagni R. - Tenaglia G. . 

La normativa di sicurezza per gli impianti nucleari - 
Tenaglia G.- Zambrini R. . 
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699 
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708 
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m) eliminazione dei residui e prodotti di contaminazione 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


Prospettive del trasporto del materiale radioattivo 
per ferrovia - Giovacchini G. 

Sistemi di trattamento e smaltimento dei rifiuti - ra- 
dioattivi negli impianti nucleari di potenza - 
Merluzzi D.- Turricchia A. 

Il trasporto e la diffusione di effluenti gassosi. su 
grandi distanze: considerazioni e calcoli per 
un'analisi di protezione sanitaria - Cagnetti P. - 
Pagliari M. . 


v) varie 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


Calore nucleare per riscaldamento urbano centraliz- 
zato - Lavrencic D. - Selmi L. - Testa G. . 


695 


707 


708 


695 


Evoluzione e collaborazione europea nelle assicura- 
zioni per le centrali nucleari - Giarolli B. - Poggi 

Modalità di prova di sistemi e di impianto, in sede 
di avviamento, per la Centrale di Caorso - Calca- 
gno M.- Signorini V. 

Il ruolo dell’energia nucleare nel ‘circolo. di produ. 
zione delle materie prime di base - Bettinali C. - 
Pantanetti F. 3 

Ispezioni all’ isola nucleare ‘degli impianti ENEL in 
esercizio - Agostinelli A. - Comini R. - Giovannelli 
F.- Vitiello T. - Volterra E. 


La localizzazione degli impianti nucleari in 1 relazione 


alle esigenze territoriali ed impiantistiche - Del 
laciprete C. - Morelli V. È 

La formazione del personale per l'esercizio ‘ delle 
centrali nucleari - A. Bertini . 


RELAZIONI DI CONGRESSI 
Le XII Giornate dell'Energia nucleare 1974 . 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 

È stato firmato a Parigi un accordo di collabora- 
zione tra il CNEN e il CEA . 

Il CNEN e la Commissione Atomica bulgara hanno 
stipulato un accordo . . , 

Due reattori HTGR, da 1160 MWe. Se RA dae 

Due reattori nucleari da 3000 MWt del tipo PWR_. 

I tre maggiori cantieri navali francesi allo studio 
dell'impiego dell'energia nucleare 

La Georgia Power Co. Due a elettronucleari 
da 1120 MWe . 

La prima unità di Browns Ferry, da 1098 MWe 

Un generatore da 33 W alimentato da radioisotopi 

SIGEN S.p.A. (Società Impianti Generazione Ener- 
gia Nucleare) . ; tc CA DE 

Borse di studio in energia musico ; 


SEZIONI E COMMISSIONI 


Funzionamento e organizzazione del Centro di Ispra 
- Giacomazzi G. . 


SUNTI E SOMMARI 


Attività e direzione delle ricerche presso l’Istituto 
Federale di ricerche nel campo dei reattori EIR- 
IFFR - Gràanicher H. a 

L'Istituto federale per la ricerca ‘del campo dei reat- 
tori nella politica svizzera di studi tecnico-scien- 
tifici: IFRR - Hochstrasser U. . 


18. - Fisica, chimica, matematica 


b) fisica 


VOLUMI RICEVUTI 

La Fisica di Berkeley - « Fisica Statistica » - Reiîf F. 

La fisica e l'Universo fisico - Marion J. B.. . . 

Monograph 145: Tables of Spectral-Line Intensities 
- Part I: Arranged by Elements; Part Il: Ar- 
ranged by Wavelengths - N.B.S. . 


SEZIONI E COMMISSIONI 

Ottica integrata e sue prospettive - Riva Sanseve- 
TINOTISI 

SUNTI E SOMMARI 


L'aspetto ondulatorio del flusso bifase di un film 
liquido - Pimsner V. - Toma P. . 

Caratterizzazione di grandezze complesse 
hardt W. 


- Reic- 


d) matematica 


NOTE DI REDAZIONE 

Il metodo degli elementi finiti: possibilità di appli- 
cazione a problemi di interesse degli elettrotecnici 

ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


Il metodo degli elementi finiti: possibilità di appli 
cazione a problemi di interesse degli elettrotecni- 
ci - Fanelli M. . 


(1975) 


697 


704 
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30 D 


46 


679 


1066 


1004 


42 D 


65 D 


458 


513 


(1975) 


LETTERE ALLA REDAZIONE 


Il significato fisico del ds nel continuo tetradimen- 
sionale - Greco A. . 


VOLUMI RICEVUTI 


Inners and stability of dynamic systems - Jury E. I. 


SUNTI E SOMMARI 


La sintesi di un gruppo di zioni stor non com- 
pletamente definite - Valachi AL. 


319 


679 


e) teorie statistiche (vedi anche « Misure » 30) 


LIBRI E PUBBLICAZIONI 


Statistica ed elaborazione statistica delle informa- 
zioni - Ricci F. 


VOLUMI RICEVUTI 


Statistica ed elaborazione statistica delle informa- 
zionì - Ricci F. . 


f) algebra logica e teoria dei sistemi 
(v. anche 6, 7, 16c, 38) 


LIBRI E PUBBLICAZIONI 
Hyperstability of control systems - Popov V. M. . 


Zufallsprozesse in dynamischen Systemen - Schnee- 
weiss W. G. 


VOLUMI RICEVUTI 


Zufallsprozesse in dynamischen Systemen - Schnee- 
weiss W. G. - 

Prozessidentifikation - Indentifikation und Parame- 
terschatzung dynamischer Prozesse mit diskreten 
Signalen - /Isermann R. Lerner. 

Calcul transformationnel - Théorie - Applications à 
la théorie des circuits - Legros R. 

Commande hiérarchisé et optimisation des processus 
complexes - Titli A. DA 

Non-linear Svstems: Processing ct Random Signals 
- Classical Analysis - Haddad A. H. 3 a 

Applications of Algebraic Topology - era S. 

Orthogonal Transform for Digital Signal Processing 
- Ahmed N. - Rao K. R. . RO 6 È 

Solutions de problèmes sur les asservissements li- 
néaires - Balmer L.- Lewis C. P. 7 

Random Process - Part II: Poisson 204 Jump- Do 
Processes - Ephremides A. 


SUNTI E SOMMARI 

Sintesi dei sistemi gna con l'aiuto di sistemi 
bistabili - Valachi A. - Turic L. 7 : 

Risposta obbligata dei sistemi lineari a più varia- 
bili - Lupas L. - Bogdan M. a. 

Il comportamento « quasi inzne » nella teoria idelie 
oscillazioni - Barbalat I. - Halanay A. 4 

Il calcolo numerico della risposta ii dei si- 
stemi lineari a più variabili - COL M. - Lu- 
pas L. AGE 

Calcolo Sanipi cato sa egonioni aston e o 
regolazione con l’aiuto delle funzioni discontinue 
- Stephanides H. V. e 

Metodi di simulazione numerica per i Calcolo del 
l'affidabilità degli schemi elettrici - Hertzberg S. 

Metodo delle soluzioni particolari per la risoluzione 
dei problemi di ottimizzazione - Jonescu VI. . 

Risoluzione dell'equazione matriciale differenziale 
lineare mediante sviluppo in serie - Lupas L. . 


v) varie 


SUNTI E SOMMARI 


Soluzione dell'equazione della trasmissione del ca- 
lore in regime non stazionario nel caso del cilin- 
dro pieno - Stefanescu D. - Mepazoron C. - Mo- 
rega I. - azero. Ne PRSTnto 
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19. - Generatori e motori sincroni(v. anche 10, 


20) 


a) questioni generali 


SUNTI E SOMMARI 


Funzionamento asincrono di generatori sincroni - 
Seetharam C. K. - Verma S. P. - El Serafi A. M. 


b) calcolo costruttivo e dei parametri 


SUNTI E SOMMARI 


Equazioni differenziali della macchina sincrona - 
Corlateanu V. 

Penetrazione del flusso magnetico assiale all’ estre- 
mità dei denti dello statore nei sn alterna- 
tori - Timotin A. - Tugulea A. ; 

L'auinento della potenza di generatori sincroni con 
impiego di un avvolgimento d’eccitazione sovra- 
conduttore - Serg! J. <p CRI 

Reattanze subtransitorie e correnti negli avvolgi- 
menti smorzati di alternatori - Fuchs E. F. - Er- 
dely E. A. Due” 

Alternatore con due avvolgimenti ‘di statore sfasati 
- Fuchs E. F. - Rosenberg dn Hi 

Studio di una macchina sincrona a rotore liscio col 
vettore di Poynting - Reggiani U. x . 

Avvolgimento toroidale per alternatori supercondut- 
tori - Steeves M. M. - Kirtley J. L. 


c) avviamento e regolazione (v. anche 2) 


SUNTI E SOMMARI 


Avviamento asincrono di una macchina sincrona da 
230 MVA - Caunay M. . MEA de 
Avviamento combinato (asincrono-sincrono) nelle 
centrali di pompaggio - Canay M. . ASIA 
Sensibilità nel progetto ottimo di regolatori per 
macchine sincrone - Elmetwally M. M. - Rao N. D. 


v) varie 


NOTE DI REDAZIONE 


Considerazioni complementari sull’attrazione magne- 
tica trasversale nelle macchine sincrone in con- 
seguenza di guasti nell’avvolgimento di rotore. 
Parte II: Due poli contigui senza eccitazione . 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


Considerazioni complementari sull’'attrazione ma- 
gnetica trasversale nelle macchine sincrone in 
conseguenza di guasti nell’avvolgimento di rotore. 
Parte II: Due poli contigui senza eccitazione - 
Cazzani A. - 

Turboalternatori per centrali nucleari - Calcia © 

I turboalternatori per centrali nucleari - Montanel- 
Ma Dir 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 


Per la centrale turbogas dell'ENEL il primo turbo- 
alternatore da 86 MVA . 

2° Congresso Internazionale sulle ‘Macchine eletti 
che (Vienna 13-15 settembre 1976) 

Sei turbogeeratori da 560 MW per la centrale di Po- 
laniec sentita RAI DI RR 


SUNTI E SOMMARI 


Un motore a riluttanza con traferro assiale a velo- 
cità variabile - Unnewehr L. E. - Koch W., H. . 
Possibilità di impostare modelli fisici dei turboge- 

neratori di grande potenza - Magureanu R. - 
Moacrea” DIL A A 
Commutazione in macchine sincrone autocontrol- 
late - Cornell E. P. - Novotny D. W. : ; 
Alternatori dei gruppi a bulbo - Schwanda I. - 
Osmer H. 
Commutazione dei poli per le macchine di grande 
potenza - Vògele H. 
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o sincrono da 160 Mvar - Baltisberger 
- Gamlesoeter K. 

i elastica dello statore delle macchine 
sincrone monofasi - Dreher W. - Starcevic M. 

Teoria del campo del motore a isteresi e riluttanza - 
Ciric I. R. - Chalmers B. J. e 

Problemi di ottimizzazione del generatore di media 
frequenza - Bunea V. : 

Funzionamento del motore elettrico ad jsteresi - 
Galan N, 

Dipendenza dalla ‘frequenza delle costanti del siste- 
ma di smorzamento delle macchine sincrone con 
poli salienti - Nicolaide A. ; 

Azionamento a frequenza variabile di un ‘motore 
elettrico sincrono per mezzo di invertitori sem- 
plici - Schmidt I. 

Un compensatore a radici complesse per il control. 
lo dell’eccitazione delle macchine sincrone - Keay 
F. W. - Raczkowski C. - South W. H. . 

Generatore bifase a riluttanza per carichi in corren- 
te continua - Koch W, H.- Nasar S. A... . . 

Reazione delle correnti parassite sulle perdite per 
armoniche di dentatura - Rahman M. A. . 

Comportamento quasi stazionario di un comando 
con motore sincrono con caratteristiche quasi 
iperboliche coppia-velocità - Voelker H. . ; 

Tensioni di picco inverse nei sistemi di eccitazione 
c* raddrizzatore delle macchine sincrone - Rao 

V. N. - Macdonald D. C. - Adkins B. o 

A di microgeneratori sincroni per la ‘simula- 

zione di grandi turbogeneratori - Hammons T. J. 
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20. - Geofisica e fisica dello spazio (v. anche 14, 


15, 35, 41r) 


c) fenomeni atmosferici, temporali ecc. 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 


Nelle zone desertiche, del Kazachstan occidentale, 
stazioni radiometeorologiche automatiche . 


d) fulmini e parafulmini (v. anche 14 f) 


NOTE DI REDAZIONE 


Rilievi delle caratteristiche dei fulmini in Italia . 
Comportamento al fulmine delle stazioni della rete 
TV-MF della RAI 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


Rilievi delle caratteristiche dei fulmini in Italia. Ri- 
sultati ottenuti negli anni 1970-1973 - Garbagnati 
E. - Giudice E. - Lo Piparo G. B. - Magagnoli U. 

Comportamento al fulmine delle stazioni della rete 
TV-MF della Rai vi - RAI L. - Lo Piparo 
GAB. i, È i 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 


La 13* Conferenza internazionale per la protezione 
contro i fulmini (21-25 giugno 1976) . 


SOMMARI 

Considerazioni sulla protezione contro il fulmine - 
Naumann W. A, 

Ricerche sul fulmine e protezione dei fabbricati 
Berger K. , ; 

Conoscenze e giudizio sugli. effetti del ‘fulmine - 
Friihauf G. Pa: È 

La distorsione ‘dei parametri ‘misurati sui i fulmini - 
Horvàth T. 


SUNTI E 


£) fisica dello spazio e astrofisica 


NOTE DI REDAZIONE 
Le ipotesi cosmologiche 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 
Le ipotesi cosmologiche - De Sabbata V. . 
v) varie 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 
Ricerche meteorologiche e radioecologiche effettuate 
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negli anni 1972, 1973 e 1974 nel sito interessato 
dalla Centrale di Caorso - Bacci P. - Bonforte G. 
- Elisei G.- Longhetto A. a G. - Smedile 
E. - Anfossi D. } TO RAI  PRNOIO 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 


Il XVI Convegno Internazionale Tecnico-Scientifico 
sullo Spazio (Roma, dal 18 al 20 marzo 1976) . 


VOLUMI RICEVUTI 
La fisica e l'Universo fisico - Marion J. B. . 


21. - Idraulica 


a) questioni generali 


NOTE DI REDAZIONE 


Sul proporzionamento delle derivazioni per impianti 
idroelettrici ad acqua fluente . 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


Sul proporzionamento delle derivazioni per impianti 
idroelettrici ad acqua fluente - Pavone G. . 


b) serbatoi e canali (v. anche 23 d) 


SUNTI E SOMMARI 
Trasporto solido di fondo - Pica M. . 


d) condotte, valvole, paratoie, ecc. 


SUNTI E SOMMARI 

Studio sui pozzi piezometrici differenziali - Mon- 
giardini V. $ 

Fenomeni periodici associati allo sviluppo della « ca- 
vitazione - Pulci Doria G. - Taglialatela L. 


v) varie 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 

Modelli matematici per lo studio idraulico del trat- 
to terminale di un fulmine - Dazzi R. - Rossi G. - 
Tomasino M. 


Indagine sulla risalita del cuneo s salino lungo a alcuni 
rami del delta del Po - Mioni F. - Grego G. 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 


Acquedotto dalla Malaysia all'isola di Singapore 
XV Convegno di Idraulica e di Costruzioni Idrauli- 
che (Roma, ottobre 1976) . 


SUNTI E SOMMARI 


Simulazione con un modello matematico di transi- 
torio in un impianto elevatorio con camera d’aria 
- Milano V. - Sassoli F.- Todini E. . 


22. - Illuminazione e fotometria 


b) impianti di illuminazione 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 
Stadio Olimpico di Roma illuminato . 


SUNTI E SOMMARI 


Quadri luce per teatri e studi TV - Fricke G.. . . 

Utilizzazione ottimale dell'energia nell’illuminazione 
stradale - Walthert R. E 

Problemi che si incontrano negli impianti ‘ad illu- 
minazione diffusa - Eckert M. . 


d) lampade e accessori 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 


3000 km di filo di tungsteno del diametro di 0,008 mm 

Superficie di un elettrodo di tungsteno a 2500 in- 
grandimenti : 

Una fabbrica di microlampadine 5 È 

Procedimento automatico per la fabbricazione e 
le messa a punto di lampade alogene per proiet- 
tori d'automobile RA. 
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(1975) 


NUOVI PRODOTTI 


Lampade OSRAM al sodio ad alta RI ST0la VIALOX 
da 210 W e da 330 W _. 

Riprese televisive a colori: un nuovo tipo di lam 
pade 


Lampada a joduro di ferro OSRAM HVI « UVISTRA» 


SUNTI E SOMMARI 


Lampade ad alogenuri: 
Lemaigre - Voreaux P. 

Efficienza luminosa e bilancio energetico di una lam: 
pada a scarica nello ioduro di tallio - Otto J. L. 

Caratteristiche elettriche di un plasma con aggiunta 
di composti metallici nella scarica di mercurio 
ad alta pressione - Taxil A . 

Innesco delle lampade a ioduri - Tchang È I DET 

Stato delle lampade ad alogenuri - Vermeulen I 


evoluzione e prospettive - 


f) fotometria (v. anche « Misure » 30) 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


Misuratore di luminanza per impianti aeroportuali 
di assistenza al volo - Concari S. - Gandolfi A. - 
Guidelli G. N. - Nobili C, . 


NUOVI PRODOTTI 


Un nuovo apparecchio di illuminazione per riprese 
di fotografie e di films a passo ridotto . 


v) varie 


LiBRi E PUBBLICAZIONI 
Illuminazione interna civile e industriale - Re V. 


SUNTI E SOMMARI 


Metodo per il calcolo di impianti di illuminazione 
interni - Bogatev K. . ” 

Sulla caratterizzazione del livello di illuminazione - 
Gall D. 5 

Soluzione di alcuni problemi di illuminazione o 
base all'analogia con il campo elettrostatico - 
Florescu R. 
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23. - Impianti di produzione e trasformazione 


(v. anche 21, 32) 


a) questioni generali 


RELAZIONI DI CONGRESSI 
Tavola Rotonda sui problemi energetici 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 


Hydrogen as energy carrier - Ispra dal 29 settem- 
bre al 3 ottobre 1975 . 


SUNTI E SOMMARI 

Fabbisogno energetico futuro - Etienne E. H. - Krafft 
P. - Pouly J; - Stucky G. - Ebener A. è 

L'alimentazione con elettricità nella produzione di 
energia primaria - Musil L. 

I futuri bisogni in fatto di energia - Etienne E. H. - 
Krafft P. - Pouly J. - Stucky G. - Ebener A. 

Compensazione delle variazioni di carico e delle ava- 
rie momentanee - Lup L. AA; 

Sorveglianza «on-line» dei sistemi elettro- “energetici 
mediante « indicatori di stato » e diagrammi sin- 
tetici - Dimo P. - Arie E. £ 3 

Problemi della produzione di ‘energia - Dommann F. 


b) economia generale dell'energia 


NOTE DI REDAZIONE 
Prospettive dell'idrogeno nei sistemi energetici fu- 
turi . 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 
Prospettive dell'idrogeno nei sistemi energetici fu- 
turi - Beghi G. . 


RELAZIONI DI CONGRESSI 
Convegno sui risparmi energetici a breve termine . 
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49 D 
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650 


653 


198 


CEE ROTERGNICA 


LIBRI E PUBBLICAZIONI 


Optimaler  Verbundbetried in der elektrischen 
Energieversorgung - Edelmann H. - Theilsiefje K. 


VOLUMI RICEVUTI 


The natural gas industry - A review of world 
resources and industrial applications - Medici M. 

Energy Conservation - Program Guide for Industry 
and Commerce (EPIC) - N.B.S, - Handbook 115 - 
Gatts R. R. - Massey R. G. - Robertson J. C. . 


SEZIONI E COMMISSIONI 


Problemi economici dell'industria elettrica - Falet- 
ti N. (ATA AR TL TO VOLI ep sets 

Energia solare, situazioni e prospettive - Silvestri- 
ni V. : 


SUNTI E SOMMARI 


Dotazione tecnica del comando operativo tramite 
dispatcher del sistema energetico nazionale - Al 
bert H. ed altri . 

Situazione energetica mondiale - Morf va pos Roux M. 

L'economia elettrica è di fronte ad uno sconvolgi- 
mento? - Dreier H. 

La fornitura di energia elettrica in ‘Irlanda - Meichle 
A. 

Problemi della ‘produzione, del trasporto | e della di- 
stribuzione di energia elettrica - Dreyer J. L. . 
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c) considerazioni tecnico-economiche nella progetta- 


zione di impianti: affidabilità 


VOLUMI RICEVUTI 


Modèles mathématiques pour l’étude de la fiabilité 
des systèmes - Kaufmann A - Grouchko D. - 
Cruon R. 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 


Guida pratica all'introduzione dell’affidabilità negli 
impianti termici e termoelettrici . 


SUNTI E SOMMARI 


Studio degli organigrammi delle imprese secondo 
criteri di affidabilità - Jonescu M. , 3 

Una variante di ottimizzazione nella realizzazione di 
reti - Cegielski M. - Florek K. 

Adozione dei sistemi di comando con componenti 
moderni - Schonfeld R. 

Processi di ottimazione per la progettazione di cen- 
trali - Fessl K. - Kalliauer A. - Schiller G. ; 

L'infrastruttura informatica delle imprese elettriche 
SIRIO USI e x 

Lo schema informativo de l’Electricité de France - 
Meallier A. 

Un programma di ‘decisioni ‘simulate Der 
elettriche - Steiger F. RR, 

Modelli finanziari per computer in aziende per for- 
nitura di energia elettrica - Troscher H. ; 

TIDAS: Un sistema integrato d'informazioni - Gu- 
stafsson L. - Lindqvist J. SI 

Modelli matematici per il calcolo dell’ affidabilità del- 
le forniture di energia - Dang Ngoc Dinh . 

Razionalizzazione nella costruzione di impianti elet- 
trici - Bever W. 

Criteri per la pianificazione e la ‘valutazione ‘dello 
stato di un sistema elettrico - Gagliardi F. - Mon- 
gelluzzo R. 


cui 


d) opere idrauliche 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 
Sul Nilo Azzurro una diga a contrafforti . 


SEZIONI E COMMISSIONI 


Note sulla costruzione della diga di Tachien - Ber- 
tinelli E. 


e) edifici 
SUNTI E SOMMARI 
L'architettura delle sale di comando - Doicescu A. 
Una base per la progettazione delle centrali idro- 
elettriche - Nigam P. S. - Jain O. P. - Kanchi 
M. B. SEO ras io: 
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f) macchinario (v. anche 19, 32) 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


Turboalternatori per centrali nucleari - Calcia C. . 
I turboalternatori per centrali nucleari - Monta- 
MI Ae MES 1 Selo AS ST 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 


Due generatori con turbine a vapore per l'impianto 
nucleare di Taiwan 


SUNTI E SOMMARI 


Turbogeneratore con eccitatrice a corrente alternata 
della centrale termica di Theiss - Rohrweg A. . 
Sicurezza di funzionamento del blocco da 330 MW - 

Bran E. - Ionescu I.- Romascu G. . 


g) apparecchiature di centrali e quadri 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


Considerazioni relative alle protezioni elettriche del 
montante di macchina in centrali nucleari - 
Zurowski E. - Fischer A. - Tagliabue C. . 


LIBRI E PUBBLICAZIONI 


La régulation dans les centrals thermiques - Klefenz 
G. 


SUNTI E SOMMARI 


Programma di compilazione degli schemi di con- 

| nessione per quadri di comando - Mirea N - Ilie- 
scu S. S. - Bogdan M. 3 

Celle ottimizate per interruttori a 36 KV - Bòhme K. 

L’isolamento negli impianti di interruttori - Bohme 
H. - Schwarzer K. ; 

Componenti della tecnica Relog per ni piano di co- 
mando nel settore dei comandi nelle centrali - 
Clemens O. - Wiggenhauser G. 

Ricerche per lo sviluppo di quadri DEE media ten- 
sione - Bohme H. . 

Portate di breve durata di sbarre omnibus - HE 
Iman F. 

Gli impianti elettrici della centrale termica di Theiss 
- Geppert O. 

I comandi nella centrale termica di Theiss - Pròglhòf 
G. - Marik F. 0; 

OS prefabbricati per interruttori a media ten- 
sione - Kmothe S. 

Sollecitazione meccanica di ‘sbarre ‘conduttrici. in 
caso di corto circuito - Schumann P. - Keller W. 


h) centrali termiche (v. anche 19 e 32 d) 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


Caratteristiche dei sistemi di regolazione e compor- 
tamento dinamico delle centrali termiche e nu- 
cleari - Fornaciari P. - Foti G. - Montagna G. A. 
- Noviello L. . 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 
Le centrali termoelettriche polacche 


SUNTI E SOMMARI 


Conseguenze per l’ambiente dell’utilizzazione di 
refrigeranti atmosferici umidi - Bruyne De P. - 
Balthazar J. 

I sistemi di raffreddamento nell’ ‘atmosfera. Dati tec- 
nici ed economici - Capronnier L. 

Conseguenze per l’ambiente dell’utilizzazione di re- 
frigeranti atmosferici secchi - Forgo L. 

Scarico di calore nell'atmosfera e incidenza sulla 
scelta delle posizioni delle centrali - Jacquet J. - 
Tschirhart G. È 

Effetti sull’ ambiente dei sistemi di raffreddamento 
a spruzzo - Rainwater F. H. 4 

Confronto economico dei diversi sistemi di raffired 
damento - e J.- Van Dievort J. - Oplat- 
ka G. | È 

Centrali con turbine a gas € gruppì ‘ Diesel “d'emeri 
genza di Berlino Ovest - Schellenberg K., D. . 

Sviluppo dei sistemi di raffreddamento di centrali 
termiche - Ziund H. . 
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Concezione della parte elettrica delle centrali ter- 
moelettriche classiche - Nenità E. ed altri . 

Concezione e progettazione della centrale termica di 
Th eissteR 20/10: 


i) descrizioni di centrali termiche 


SEZIONI E COMMISSIONI 


Centrali termoelettriche in Sicilia in riferimento alla 
unità da 320 MW di Milazzo Levante - Micchia G. 
SITOLINO RC A 

Centrale di Milazzo Levante dell’ ENEL 


SUNTI E SOMMARI 


L'equipaggiamento della centrale termica di Theiss 
- Czermak H. . 


1) impianti idroelettrici (v. anche 21, 23 d) 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 


L'impianto idroelettrico « Inga 1» sul fiume Zaire. 
Alle imprese italiane che hanno realizzato l’opera 
il Premio « Ingersoll - Rand Italia » 1975 . 

Nella Siberia settentrionale, una centrale idroelet- 
trica di 500 MW . 


SEZIONI E COMMISSIONI 


Gli impianti di accumulazione di energia per pom- 
paggio nei sistemi elettrici - Rova R. IRE 
Introduzione al sistema di produzione di energia 
elettrica con impianti di accumulazione di ener- 

gia idraulica mediante pompaggio - Penati S. . 


SUNTI E SOMMARI 


Lo sviluppo della potenza idraulica nell'Unione So- 
vietica - Bates J. H. g 
La Società della Svizzera Occidentale (EOS) 


m) centrali nucleari (v. anche 17) 


NoTE DI REDAZIONE 


Sui requisiti di sicurezza dei sistemi elettrici a ten- 
sione ridotta . 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


Sui requisiti di sicurezza dei sistemi elettrici a ten- 
sione ridotta - Carrescia V. 

Principali problemi incontrati nella progettazione e 
costruzione della Centrale di Caorso - Lepore R. 

La centrale nucleare con reattori veloci di Creys- 
Malville - Favero F. - Casini R. 

Criteri di impostazione degli impianti elettrici. nelle 
centrali nucleari dell’ENEL con due unità da 
1000 MW - Bonfigli F. - Diotallevi L. - Pisanti G. - 
Ferrari Bardile P. 

Caratteristiche dei sistemi di ‘regolazione . E compor- 
tamento dinamico delle centrali termiche e nu- 
cleari - Fornaciari P. - Foti G. - Montagna G. A. - 
Noviello L. . MOR 

Dodici anni di esperienza di esercizio industriale 
nelle centrali elettronucleari dell'ENEL - Cometto 
M. - Adiletta G. - Donegà G, - Piccioni E. 

Centrali Nucleari - Leardini T. 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 

La prima centrale elettronucleare belga, Doel 1, da 
390 MWe se 

La Ontario Hydro ha “deciso di raddoppiare la po- 
tenza della Centrale di Pickering 

La centrale nucleare russa di Novovoronezh ha com- 
piuto dieci anni di servizio . ; 

Chiusura dell'impianto di Peach Bottom 1 . - 

La Polonia avrà la sua prima centrale nucleare . 

Prima centrale elettronucleare, in Danimarca . 

Una centrale elettronucleare, la prima in Israele . 

Una centrale nucleare da 3520 MWe . . . 

Il WR da 1200 MWe della Centrale di Biblis. ha SE 
giunto 1260 MW 

Nella centrale Nucleare di Kola Secondo rentiore 
tipo VVER da 440 MWe , 4 

Centrale nucleare sovietica di Kali : Me 

Centrali nucleari per 30000 MW del Comecon . 
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« Atomenergoexport » provvede alla costruzione di 
centrali nucleari per 8000 MW . 


La Romania ha tracciato un programma di centrali 
nucleari 


SUNTI E SOMMARI 


Comparazione tra vari sistemi di raffreddamento in 
caso di avaria nelle stazioni nucleari - Gherasi A. 


n) impianti speciali (v. anche 14e, q) 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 


Un impianto sperimentale per l'utilizzazione del ca- 
lore solare . 


SEZIONI E COMMISSIONI 

Il sole al servizio dell'uomo - Da Col M. - Gauden- 
zi Pi 

Tavola rotonda « ‘Utilizzazione dell’ Energia Solare » 


SUNTI E SOMMARI 

Fare l'uso migliore dell'energia 
worth B. }J. 

Le celle solari nel futuro - ‘Blackw ell G R. Dar 

Sistema di interconnessione tra energia idraulica ed 
energia eolica in Svizzera - De Witt H. . 

Energia geotermica - Rvbach I. . 


solare - Brink- 


O) sottostazioni e cabine 


SUNTI E SOMMARI 

Automazione nella commutazione di stazioni di tra- 
sformazione - Becker R. - Schipp R. " 

Deposizioni costruttive unificate per le stazioni ‘da 
400 kV - Stoleru B. - Voinea D. - Petre N. - 
Popa M. ; 

Impianto di trasformazione a 380 kV in ‘ Austria - 
Wagner E. . 


p) servizi ausiliari 


NOTE DI REDAZIONE 


Sulla commutazione dei servizi ausiliari delle cen- 
trali termiche 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 

Impianti antincendio per le centrali nucleari - Haig 
Poi 

Criteri di dimensionamento del sistema elettrico per 
servizi ausiliari in centrali nucleari di grande po- 
tenza - Moglia U. : È 

Centrali diesel di emergenza per impianti ‘piùcleari = 
Fabro P. - Verità A. 

Sulla commutazione dei servizi ‘ ausiliari ‘delle cen- 
trali termiche - Manigrasso R. - Ubaldini M. . 


SUNTI E SOMMARI 


Sollecitazione per tensione di impianti per i servizi 
di centrali con unità-blocco - Uhlig B. . 


s) messe a terra (v. anche 40) 


NOTE DI REDAZIONE 

Studio sui modelli di dispersione in regime variabile 
e prove comparative tra dispersori di forme di- 
verse 

Metodo di calcolo “<niplilicato: della resistenza ‘di 
terra di un sistema di dispersori molteplici in pa- 
rallelo 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 

Studio sui modelli di dispersione in regime variabi- 
le e prove comparative tra dispersori di forma 
diversa - Brandolini A. È 

Metodo di calcolo semplificato della resistenza “di 
terra di un sistema di dispersori molteplici in 
parallelo - Marongiu I. . 


RELAZIONI DI CONGRESSI 
Simposio sugli impianti di terra . 


LIBRI E PUBBLICAZIONI 
Impianti di messa a terra - Re V. . 
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VOLUMI RICEVUTI 


Impianti di messa a terra - Carrescia V. - De Ber- 
nardo G. . 


v) varie 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


Ricerche oceanografiche per la progettazione delle 
centrali termoelettriche dell'ENEL - Tonini M. - 
Mioni F. - Grego G. . 


RELAZIONI DI CONGRESSI 


Giornata di studio su: La sicurezza degli impianti 
elettrici nelle costruzioni civili . 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 


Potenza elettrica installata nella Germania occiden- 
tale: raggiungerà 150000 MW, dei quali circa 
50 000 MW di origine nucleare . 

Impianti elettrici per la Companhia Brasileira ‘de 
Aluminio 3 ; 

La centrale termoelettrica di Obremavac , 5 

La potenza delle centrali idroelettriche polacche î 

Repubblica Democratica Tedesca: centrali di gran- 
de potenza . p 

Tavola rotonda su « Im benessere nell’ ‘ambiente indu: 
striale ed il consumo energetico » 

Fornitura della Centrale termoelettrica che 'alimene 
terà Bandar Abbas 

Potenza complessiva delle centrali dell’ Unione So 
vietica 220 000 MW È 


SUNTI E SOMMARI 


Realizzazione e prospettive dei metodi di analisi del 
funzionamento del sistema energetico - Groza L. - 
Ionescu S. - Ungureanu B. ? 

La regolazione automatica nei gruppi generatori. di 
grande potenza - Mirea N. - Tonghioiu M. 

Prospettive dello sviluppo energetico romeno - ‘ Nitu 
V. I. - Voinea D, - Bordeian N. A 

Sistema di raffreddamento in una i centrale ‘tetmoe- 
lettrica - Motoiu C. pt 

Manutenzione degli equipaggiamenti generatori (cr 
mo-elettrici - Nistor T. . 

Lo studio della affidabilità per stabilire le premesse 
generali sulla progettazione e sull’esercizio dei si- 
stemi e degli impianti - Nitu V. I. - Stein M. - 
Petrescu A. M. - Pipa G. 

Transitori di un impianto con turbina Pelton con 
scarico in pressione - Noseda G. 

Energia dai rifiuti - Schwieger R. G é 

Affidabilità di impianti statici di riserva - slakian 
EVA 

Sincronizzazione di lat Soa DI Aa 
- Derighetri R.. 


z) inquinamento 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


Modelli matematici ad elementi finiti per lo studio 
della dispersione di inquinanti in correnti idri- 
che naturali - Bonaldi P. - Di Monaco A. - Fa- 
nelli M. 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 


Un modello matematico per l'inquinamento atmo- 
sferico . 


SEZIONI E COMMISSIONI 


Supervisione e controllo della qualità dell’aria nel- 
l’intorno della Centrale Termoelettrica di La Spe- 
zia, con l'ausilio del calcolatore elettronico - 
Amendola - Salvaterra - Cremonesi - Laneve . 


24. - Industria e nuovi prodotti 


DALL'INDUSTRIA 


Situazione e prospettive dell’industria nucleare ita- 
liana - Ambrogio Puri 
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XLVIII LELE TIROMZECONIEICA (1975) 


RELAZIONI DI CONGRESSI 

XIII BIAS - Biennale Italiana dell’Automazione e 
Strumentazione . 

Un primo bilancio della gi BI -MU : 

La Landis e Gyr S.p.A., alla BIAS 74 

Mostra di strumentazione per il controllo di proces- 
si industriali . de 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 


Lo stabilimento di Arco Felice, della Società Pirelli 

ASGEN si modifica in ANSALDO Società Generale 
Elettromeccanica S.p.A. . 

La Siemens Elettra S.p.A. vende ì ‘ prodotti ‘della 
Istrumenti di misura CGS S.p.A... . 

La SYSTEM Pan-Electric e la GEC- Elliott ‘Process 
Automation E 

Il complesso EAW costituisce | una importante. © in- 
dustiiasdela RD 

SIGEN S.p.A. (Società Impianti Generazione Ener- 
gia Nucleare) . , MELE 

O.T.E.: cinquantenario della sua fondazione 

Distribuzione di prodotti con marchio FIMM . 

Fornitura della Centrale termoelettrica che alimen- 
terà Bandar Abbas SITR ARAN TRI 

La Elettrocondutture S.p.A.: interruttore differen- 
ziale di protezione « Elettrostop » . . 

La Motorola S.p.A.: due interessanti pubblicazioni 

Tra il Comitato sovietico per la Sicurezza e per la 
Tecnica ed il gruppo Olivetti l'accordo di coope- 
razione ; , P DARE 

Produzioni della Landis. e Gyr ne 

L'Assemblea generale dell’ANIE . 

In Etiopia un sistema di telecomunicazioni in n ponte- 
radio È 

Stabilimento in 1 Lombardia per produzione di grup- 
pi elettrogeni e allestimento di motori industria- 
li e trattori Deutz . 


NUOVI PRODOTTI 


Condensatore al tantalio incapsulato in vetro . 

Nuova gamma di tiristori per commutazione . 

Nuovo termometro elettronico . 

Un contatore statico di energia elettrica della clas- 
SCR È 

Condensatori di elevata capacità e ‘di dimensioni . re- 
lativamente ridotte , 

ITT: contatto miniaturizzato « ‘Reed: Herkon » ‘ipo 
Hola 

Lampade OSRAM al sodio ad alta pressione VIAL OX 
da 210 W e da 330W . ” 

Mains Check Set T 1007 per il ‘controllo ‘della ten- 
sione di rete , - n lio 

Un interruttore a tempo e un conta- Ore . 

Fasometro digitale 

Generatori di funzioni . 

Installa-fascette automatico TR 300 . 5 

Serie ANALED di strumenti di misura indicatori 
transistorizzati È 

Trasduttori di pressione ultraminiaturizzati 1 

Elastomero siliconico Sylgard 170 

Motoriduttori ad ingranaggi . 

Riprese televisive a colori: un nuovo tipo di lam- 
pade 4 

Gomma sintetica vulcanizzata con radiazione elet- 
tronica - 

Un apparecchio per la dosatura e la deposizione di 
resina epossidica 2 

Un dispositivo d'allarme . 

Un filtro in polipropilene . 

Condensatori da pellicola di HolieStera ictaliizzata 

Krohn-Hite Corporation. Il fasometro mod, 6400 ad 
indicazione numerica ; 

La CERBERUS S.A.: tre nuovi CONDONI È x 

Un nuovo materiale che presenta resistenza alle 
alte temperature 5 È 

Accumulatori ermetici al Dicwbo: GATES : 

Metrawatt: regolatore elettronico di temperatura 
tipo RO-7 PDPI 

Il nuovo contatore universale da 50 MHz i 6250 A 
della Systron: Donner È 

Nuova serie di connettori elettrici . 
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Generatore di precisione di tensione continua mod. 

M 106 A della Systron Donner . . . . 405 
L’indicatore FAN 4054R « Mini » a quattro cifre . 405 
Produzione di piastre di posizionamento all’ossido 


“di zirconio per componenti ceramici . . . 405 
Un nuovo apparecchio di illuminazione per riprese 
di fotografie e di films a passo ridotto . . . . 405 
Kron-Hite generatore di funzioni mod. 5200 . . . 502 
Lampada a ioduro di ferro OSRAM HVI «UVISTRA» 502 
Produzione di diodi a luce gialla . . 502 
Registratori della de Electrical Works s (LEW) 
SCHIO 50 RR 502 
Rilevatore di temperatura « « Thermafilm ber 502 
. Rugosimetro a batteria 7100 Gould Instrument 
Systems . . 502 
Amperometro registratore portatile Amprobe Ada 
LAA30a itre canali RAR 
Due nuovi gaussmetri . . 503 
Due tipi di generatori d'impulsi a 6 kV ‘P6 e | P6R 503 
Termometro indicatore modello 2809 . . . . . 503 
Coniatore di ore Horacont tipo 500 Re 575 
Sistema di radio comando per locomotori . . . . 575 
Una cassetta di resistenza di piccole dimensioni . . 575 
Due fonometri di nuova produzione . . . . . . 682 
Nuovo convertitore di misura eine ER 082 
Zoccoli con morsetti a vite . . . 682 
Condensatori per la misura delle scariche ‘parziali M/S 
Due tipi di relè . . o, 
« High Voltage Test System »: . condensatore ‘campio: 
ne, a basse perdite, tipo SC ZQO0R I I RR 
Nuovi materiali isolanti in nastri . . ..... 775 
Nuovocircuito CMOSTE (ae e e 
Plastiformiimagnete permanente Re e 55 
Registratore da laboratorio Speedomax XL680 
MARK infolla Certaldo SE 983 
Serie di registratori miniatura car 5 d3 120983 
Un nastro adesivo in alluminio « Scotch 49 ® 0 Da Et983, 
Motore a corrente continua « Simojet» . . . 984 
Motori a corrente continua a magneti permanenti . ‘984 
Simovert, convertitore di frequenza . . ......° 984 
Tubi in Polvplate® . . er 
Fasometro monofase digitale ‘mod. FAD/ 1 — a _SMMEO8S 
Nuovi indicatori digitali da pannello . . . ... 985 
Nuovo generatore di funzioni di scansione . . . . 985 
Nuovo multimetro digitale mod. 464... . . 985 
« Thermax » il cui colore varia a determinate tem- 
perature ore Seo Lara DE IISS 
Un nuovo motore passo-passo SE decaae I8I 
Condensatori non inquinanti. . ............ 1070 
Nuovo wattmetro digitale . . . 1070 
Oscilloscopio a raggi elettronici ‘Oscillar MO7114 . . 1070 
Tester Simpson mod. 260-6XL . . . 1070 
Impianti di riscaldamento ad induzione a media 
frequenza . . Me 
Registratore di grandi dimensioni DIE Csa toa O 
Rele&MibPZ'ad'alto isolamento ERRE 


25. - Insegnamento, istituti, scuole, laboratori 
(v. anche 30) 


NoTE DI REDAZIONE 

Il CESI: Le sue risorse e le sue attività. . . . . 310 
Corsitdizaggiornamento ARR EE e ZeRo5 
ARTICOLI E COMUNICAZIONI 

Il CESI: Le sue risorse e le sue attività - Catenac- 


(OI CM e A 
NOTIZIE E INFORMAZIONI 
Centro di istruzione della IBM Italia . . . 11l 


Corso di Specializzazione in Saldatura per Ingegne- 
ri e Periti industriali, fine di febbraio-fine di giu- 


gno 1975 a Genova e Milano . . . MT AR0200) 
Il Corso di perfezionamento in clero sonici Se, "RZ00) 
L'Istituto Italiano del Marchio di Qualità sue fun- 

zioni e sue attività 324 
Nuovo Centro di ricerca e Ft Nesi Stati Uniti 324 
Il Centro diagnostico italiano . ..... Nr R3 2 
Una biblioteca per l'informatica . . . 327 


Stato e prospettive del settore 3macatane in Tialia 329 
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Inaugurata a Milano la Sezione Radio e Televisio- 
ne del Museo della Scienza e della Tecnica intito- 
lata al Prof. Francesco Vecchiacchi . 

Corsi ANIPLA e Centro ISA . : : 

Centro Honevwell di preparazione e prova pro- 
grammi a Roma . 

Corsi teorico- "pratico 
INTEL e : 

Istruzioni con l'elaboratore ; À 

Ricerca automatica alla Bibuoreca Mead dt 
Roma . 

Hydrogen as energy carrier, 
al 3 ottobre 1975 . 

Presso la Facoltà di Ingegneria dell’ Uni sa delle 
Ande a Bogotà Corso internazionale di specializ- 
zazione in Controllo della qualità dal 23 giugno 
al 1° agosto 1975 3 - 

Attività del CESI . . . 

Seminario FEANI- UNESCO ua Éaucazione per- 
manente degli Ingegneri . 

20° Corso di aggiornamento in Urpanisuei ene 
(7 novembre 1975, Politecnico di Milano) . È 

Corso « Francesco Mauro » per dirigenti dal 19 no- 
vembre 1975 al 12 giugno 1976 . 

Conference on advances in magnetic I DG 
their applications, 1-3 settembre 1976 a Londra . 

First European Conference on Optical Fibre Com- 
munication (16 al 18 settembre 1976) . 2 

4'* International Conference on Gas Discharges (7 
al 9 settembre 1976) . RT 

Simposio sull’Ingegneria dei 0 (Roma dall’11 
al 12 dicembre 1975) . 

L'EMIT i, 

Programma dei Corsi. all’ Universi) Tultrolazionale 
degli Studi Sociali } 

La Normazione - Analisi, HAatiollo: dates per una 
economica gestione (Milano, 14 gennaio-15 feb- 
braio 1976) . 

Corso di Organizzazione e #Gkstione delle Aziende 
Industriali (Politecnico di Milano, 24 novembre 
1975 al 30 aprile 1976) 

Corso di perfezionamento in oa i la 
Sezione Comunicazioni elettriche (Sottosezione 
Radioelettronica e Telefonia) 
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VOLUMI RICEVUTI 

Analisi dei sistemi elettrici industriali - Corbellini 
G. - Tommazzolli F. . 

Smithsonian Year 1974 . , 

The International Bureau of Weights and ‘Measures, 
18/5-1975 - N.BiS. Sp. Pub. 420. Me 


SEZIONI E COMMISSIONI 


Programma di attualità rivolto ai giovani ed ai gio- 
vanissimi Soci . . 

Attività attuale dell’ Istituto ‘Elettrotecnico 
nale Galileo Ferraris - Ferro Milone A. 

Corsi di aggiornamento : 

Introduzione ai microelaboratori - ‘ Mirandola P. 

CSELT (Centro Studi e Laboratori Telecomunica- 
zioni) della STET - Tamburelli G. 

Prime esperienze di lavoro 3 

Incontri fra Docenti della Facoltà di Ingegneria di 
Bologna e Insegnanti : 

L'attività del Centro Laboratori ‘Ricerche RAI - Sal- 
vadorini R. 

Consegna delle borse di studio e | dei premi di studio 
« Angelo Testa » e « Sarca-Molveno » . 
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COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANO 
Prove e cerfificazioni eseguite dal CESI su costru- 
zioni elettriche di sicurezza nel periodo 1 ottobre- 


30 novembre 1974 . . 
— nel periodo 1 dicembre 197431 agosto 1975 . 


SUNTI E SOMMARI 

Il laboratorio di alta potenza delle officine ELE- 
CTROPUTERE di Craiova - Cirstea D. ed altri . 

La formazione professionale nel campo elettrotec- 
nico - Hardt W. . 
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Manuale dei circuiti integrati inni ; 

La GTE International: nuovo catalogo . 
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Monografie deil’AEI 

L'IRPAIES 

Transactions of the Ninth World Energy Conference 

La Motorola S.p.A.: due interessanti PUDIACeAed 

Pubblicazione « Corning Product News » . è 

Capitolato Tecnico tipo per impianti elettrici. in 
bassa tensione ; 

Presentazione della Collezione di ‘elettrotecnica ‘ed 
elettronica della UTET a Padova . 


LIBRI E PUBBLICAZIONI 

Controlli Automatici-Principi generali e Reda alle 
applicazioni - Volta E. 

Elektrische Schaltvorgange - Riidenberg R. 5 2 

Fundamentals of Electromagnetic Field Theory - 
Zaky A. A. - Hawley R. ; 3 

La régulation dans les centrales thermiques - ‘Klefenz 

Sistemi di automazione. - Vol. 2: Calcolatori elet- 
tronici - Perotto P. G. ; 

Taschenbuch der Informatik - Stiburi <<» Weber: 
W. 


Les uri pas à SE - dii I. 

Impianti di messa a terra - Re V. 3 

Finfiihrung in die Elektrotechnik - AGIO - 
Lunze K. - Wagner E. . 

Hyperstability of control i - PODOL a M. 

Tecnologie dei sistemi di informatica Olivetti - ho 
tori vari . 

1. Fachtagung iber ie i rt 
Sprachen - G. I. (Gesellschaft fiir Informatik e. V.) 

Statistiche Nachrichtentheorie. Erster Teil: Signa- 
lerkennung und Parameterschatzung - Zweiter 
Teil: Signalschatzung - Kroschel K. 

Zufallsprozesse in dynamischen su Senoncd! 
weiss W. 
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gieversorgung - Edelmann H. - Theilsiefje K. 

Prozess-Identifikation - Isermann R. , 

Principi di elettronica - Gray P. E. i (6 Lc 

Lehrbuch der Hochfrequenztechnik - Zinke O. - 
Brunswig H. 

Technologische Grundprozesse der Vakuumelektro- 
nik - Katz H. , 

Statistica ed elaborazione ‘statistica ‘ delle informa- 
zioni - Ricci F. i : 

Integrated circuits - Circuits integrés - Integrierte 
Schaltungen - Pro Electron . 

Le chauffage électrique des locaux - "Commissioni 
Suisse d’Electrothermie {C.S.E.) . 5 

Theorie der Wechselstromschaltungen - Lehrbuch - - 
Lunze K. o 

Fondamenti di Elettronica - È Fisica elettronica ‘ed 
elementi di teoria dei dispositivi - De Castro E. 

Introduzione alla tecnica radio e radar - Tiberio U. 
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Storage batteries and. rechargeable cell technology 
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L'amplificateur opérationnel et ses applications È 
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Publications of the National Bureau ‘of Standards - 
1973 Catalog - N.B.S. - S.P. 305 . 7 

Statistica ed elaborazione statistica delle informa- 
zioni - Ricci F. ; ; 

Compiler Construction - an advanced ‘Course - Bauer 
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Programming Symposium - Robinet B. 

L Systems - Rozenberg G. - Salomaa A. ; 
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Control Theory, Numerical Methods ‘and ‘Computer 
Systems Modelling ? 

N.B.S. Fortran Test Programs - NB. (SA - SP, 399 

Electronic Circuits and Applications - Senturia S. D. 
- Wedlock B. D. ; 

Mehrgròssen - Regelsysteme I - Starkermann R. 

Delta Modulation Systems - Steele R. 

Commande hiérarchisée et optimisation des proces: 
sus complexes - Titli A. : 


© Circuit Theory: Foundation and classicali Contribi 


tions - Van Valkenburg M. E. . 
Impianti di messa a terra - Carrescia Da De Ber: 
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Analisi dei sistemi ‘elettrici industriali - ‘Corbellini 
G. - Tommazzolli F. . 
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la A. - Gallesi V. - Savino M. 3 i 
Costruzioni elettromeccaniche - ‘Di Pierro E. 
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Informatiker - Hahn W. - Bauer F. L. Aaa 
Logischer Entwurf digitaler systeme - Beispiele und 


Ubungen - Liebig H. Ro 7 sob 

Semiconductor Measurement Technology : ‘ ARPA/ 
N.B.S. Workshop II. Hermeticity Testing for 
Integrated Circuits - N.B.S, - S.P. 400-9 . 

Esercitazioni di programmazione - Andronico A. 
Bozzo U. - Di Leva A. - Pistilli M. - Raineri M. T. 
- Siciliano A. , 

Elettronica Generale, 2 vol. - ‘Colucci M. 

Microwave integrated circuits - Gupta K. oli Singh 
A. 


Inners and stability of dynamic ‘systems - Jury E. I. 
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The natural gas industry - A review of world re- 
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Engineering electromagnetic fields and waves - 
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Halbleiter-Technologie - Ruge 7. Ste a 
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ment of Transistor Scattering Parameters  - 
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ARE Measurement Technology - N.B.S, 
S.P. 400-8 4 

Fondamenti di Elettrotecnica - ‘Circuiti - ‘ Biorci ‘6 

Solution of large networks by matrix methods - 
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Supercritical Wing Sections II - Bauer F. - Garabe- 
dian P. - Korn D. - Jameson A. STO 

Informatik, Aufgaben und Léòsungen - 1° 
Bauer F. LeGnatzl Ri 2YHilaU 

Elettronica per misure industriali - Bertolaccini M. 
- Bussolati C. - Manfredi P. F. 

Flugsicherung - Heer O. 

Pulstechnik - Band 1; 
Holzwarth H. . . 

Numerical and Asymptotic Techniques in Electro: 
magnetics - Mittra R. RIO 

Semiconductor Measurement Technology: ‘Spread: 
ing Resistance Symposium - N.B.S. S.P. Publ. 
400-10 

The International Bureaù of Weights and ‘Measures, 
1875-1975 - N.B.S. S.P. Pub. 420 . 

Smithsonian Year 1974 . 

Orthogonal Transform for SS Signal Processing 
- Ahmed N. - Rao K. R. ; : 

Solutions de problèmes sur les asservissements. li: 
néaires - Balmer L. - Lewis C. P. 

Random Process - Part II: Poisson and Jump- Point 
Processes - Ephremides A. 

Correnti alternate - Gregory I. M. . - 

Design of Digital Computers - Gschwind H. W. - 
McCluskey E. I. . x 

B.S'S. 59 - The Adherence of Porcelain Enamel to 
Aluminium - N.B.S. . . . 

Monograph 145: Tables of Spectrak Line. Intensities: 
Part I: Arranged by Elements; Part II: Arranged 
by Wavelengths - N.B.S. TI 

S.P. 400-13: Semiconductor Measurement. Techno- 
logy: Improved Infrared Response Technique for 
Detecting Defects and Impurities in Germanium 
and Silicon p-i-n Diodes - N.B.S. VR: 

S.P. 414: Laser Induced Damage in Optical ‘ Materi- 
als: 1974 - N.B.S. 

Proceeding of 2nd Polish- Italian Conference on Ap- 
plications of Systems Theory to Economy Man- 
agement and Technology . 


Teil b 


Grundlagen a Holzler E . 


27. - Macchine a collettore (v. anche 10 g) 


c) a corrente continua 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 


Controllate mediante calcolatori le fasi di lavora- 
zione dei contenitori d’uranio . 


VOLUMI RICEVUTI 


Beitràge zur Weiterentwicklung der Theorie der 
Gleichstrommaschine - Benedikt O. TIE 
Commande RIA des moteurs à ‘courant con- 

tinu - Chauprade R. 


NUOVI PRODOTTI 
Motori a corrente continua a magneti permanenti . 


SUNTI E SOMMARI 


Generatori rotanti per la saldatura elettrica ad arco 
a corrente continua - Popescu C. , 
Caratteristiche percentuali di un motore a corrente 

continua ad eccitazione serie - Kacprzak J. 


d) a corrente alternata 


SUNTI E SOMMARI 


Studio della regolazione a impulsi della frenatura 
della macchina a corrente continua serie - Opri- 
sor M. - Moga V. - Ciuta E. 

Condizioni di avviamento dei imotori | a tipulsione 
commutati elettronicamente - Harghel S. - Si 
mion A. - Grovu M. . 


v) varie 


NUOVI PRODOTTI 
Motore a corrente continua « Simojet » . 


SUNTI E SOMMARI 
Metodo della scomposizione in componenti simme- 
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66 D 


10 D 


39 D 


984 


ERBE TRIO CGNIECA 


trici per il calcolo delle correnti di compensa- 
zione negli avvolgimenti d’armatura - Németh K. 


28. - Materiali (v. anche 10, 30) 


b) per le strutture murarie 


SUNTI E SOMMARI 


Resistenza del cemento armato alle correnti d'im- 
pulso - Fleszynski J. - Hejnowicz G. . 


d) magnetici 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 

Conference on advances in magnetic materials and 
their applications: 1-3 settembre 1976 a Londra 

VOLUMI RICEVUTI 

Magnetic Oxides. Part 1 and Part 2 - Craik D. J. . 


NUOVI PRODOTTI 
Plastiform magnete permanente . 


SUNTI E SOMMARI 


Correnti vorticose periodiche in una piastra rettan- 
golare - Vuasiliu M. 


e) conduttori (v. anche 8 h) 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 
Il CISAR: Dati sul rame e sue leghe - Tabelle . 


SUNTI E SOMMARI 


L'alluminio e il suo impiego nella crioelettrotecnica 
- Bergner D. - Gerlach H. - Miiller L. 


f) isolanti (v. anche 10e) 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


Criteri di prova ed esperienze di esercizio per i tra- 
sformatori di corrente per altissima tensione - 
Rova R. - Moretti A. - Serena E. . 


DALL'INDUSTRIA 


Metodo per il rilievo continuo di microfòri su fogli 
plastici isolanti - Rietto A. M. . 


VOLUMI RICEVUTI 


B.S.S. 59 - The Adherence of Porcelain Enamel to 
Aluminium - N.B.S. 


NUOVI PRODOTTI 
Elastomero siliconico Sylgard 170 . 


Un apparecchio per la dosatura e la depettaone dI 
resina epossidica 

Un nuovo materiale che Dina resistenza alle Gne 
temperature : 

Produzione di piastre di posiiona eni all’ SS<Ido 
di zirconio per componenti ceramici . 

Nuovi materiali isolanti in nastri . 

Tubi in Polyplate® 


SUNTI E SOMMARI 


La durata termica degli isolanti e dei sistemi di 
isolamento. Nuove regole per la determinazione 
della durata termica dei materiali - Fallou B. 

La durata termica degli isolanti e dei sistemi di iso- 
lamento, Indici di temperatura, Controllo dell’in- 
vecchiamento termico di diversi materiali isolan- 
ti - Moriamé E, . 


Scariche parziali nell’ VARONE chria o Calana Ve 
- Golinski J.- Labus-Nawrat K. - Morel J. F. . 
v) varie 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 
Pubblicazione « Corning Product News » 


NUOVI PRODOTTI 
Un nastro adesivo in alluminio « Scotch 49 »_, 
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30. - Misure e prove (v. anche 35 p) 


b) campioni 


NUOVI PRODOTTI 

Condensatori per la misura delle scariche parziali . 

« High Voltage Test System»: condensatore cam- 
pione, a basse perdite, tipo SC 200 . 


SEZIONI E COMMISSIONI 
La metrologia del tempo: Campioni ed applicazioni 
- Leschiutta S. NET 


SUNTI E SOMMARI 

La riproduzione e la trasmissione dell'unità di flus- 
so magnetico in Romania - Weiner U. - Cretu F. 
- Julier V. 

La ripartizione della tensione d’impulso i in ‘avvolgi- 
menti di trasformatori - Miller W. 


Le unità elettriche: ampere, volt e ohm - Piller O. 
- Bauder L. 


c) metodi di laboratorio 


NoTE DI REDAZIONE 


Misure di potenza e di fase mediante moltiplicatori- 
divisori a transconduttanza . 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


Misure di potenza e di fase mediante moltiplicatori- 
divisori a transconduttanza - Gasparini M. - Men- 
chetti A. - Rinaldi M, . 


VOLUMI RICEVUTI 


Guida al Laboratorio di Misure elettriche - Dell'A- 
quila A. - Gallesi V. - Savino M. . 


SUNTI E SOMMARI 

Misura delle componenti polari delle impedenze - 
Cretu M. 

Errori nel Comparatore elettrostatico- magnetoelet 
trico - Antoniu M. 

Shunt coassiali utilizzati per la misura ‘delle COr- 
renti - Hortopan G. - Hortopan V. 


d) apparecchi e strumenti di laboratorio 


NUOVI PRODOTTI 


Generatore di precisione di tensione continua mo- 
dello M 106 A della Systron Donner . î , 
Una cassetta di resistenze di piccole dimensioni ; 
Nuovo generatore di funzioni di scansione . . 
Oscilloscopio a raggi elettronici Oscillar MO SILSÌ 


SUNTI E SOMMARI 
Costruzione e prova dei potenziometri di precisione 
- Neale I. 


Magnetometri differenziali "ad effetto Hall - - Wars- 
CZ Gaiskal, neo e 


e) misure industriali, metodi e strumenti 


NOTE DI REDAZIONE 


Valutazione degli errori dovuti ai diodi in un tra- 
sduttore di valore massimo . 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


Trasduttori di posizione potenziometrici non lineari 
a strato: progetto di un elemento rettilineo con 
uscita sinusoidale - Loggini M. - Rinaldi M. 

Convertitori di misura unificati per impianti elet- 
trici AT - Montanari G, - Schiavi A. SE 

Oscillatori a rilassamento come convertitori tensio- 
ne-frequenza. Considerazioni e - Gandol- 
fi A. - Nobili C. 5 

Convertitori ISHsIond: frequenza (V£) e lendigne -pe- 
riodo (V-T) a caratteristica lineare e logaritmica 
utilizzanti circuiti integrati - Gandolfi A. - Giu- 
liani P. > PIRA ro Aaa. 

Convertitori tensione-frequenza (V-f) e tensione- 
periodo (V-T) utilizzanti transistori a unigiunzio- 
ne - Gandolfi A. 


L'ELETTROTECNIACA 


775 


IS 


731 


16 D 
58 D 


74 D 


57 


572 


39 D 
43 D 


50 D 


405 
95 
985 
1070 


4D 


67 D 


846 


Il multivibratore astabile come convertitore ten- 


(1975) 


sione-frequenza - Gandolfi A. - Dondi M. EMI 
Impiego di sensori e trasduttori per misure di 
grandezze fisiche di vario tipo presso i labora- 
tori del Centro ricerca idraulica e strutturale del- 
l’ENEL - Banchi R. - Bellotti R. 717 
Sulla definizione delle caratteristiche metrologiche 
di un trasduttore - Gorini I. 717 
Sugli errori e sui criteri di manutenzione dei sen- 
seri e dei trasduttori installati nelle centrali ter- 
moelettriche - Bianchi M. - Pagliazzi F. - Saccenti 
G. - Trivella A. . PIRLO ARTISROA18 
._ Sensori e trasduttori. Tentativi di classificazione e 
i definizioni - Mezzalira G. ; 718 
Valutazione degli errori dovuti al | diodi | in un tra- 
sduttore di valor massimo - Ferraris F. - Gorini I. 897 
LETTERE ALLA REDAZIONE 
Un nuovo tipo di riduttore di tensione capacitivo 
ad elevata rapidità di risposta - Vallini F. 105 
Un nuovo tipo di riduttore di tensione capacitivo 
ad elevata rapidità di risposta - Zanobetti D. - 
Muzii' L. 105 
VOLUMI RICEVUTI 
Elettronica per misure industriali - Bertolaccini M. 
- Bussolati C. - Manfredi P. F. . 978 
NUOVI PRODOTTI 
Un contatore Statico di energia elettrica della clas- 
SCI) SITI 49 
Mains Check Set T 1007 per il controllo della tensio- 
Defdigrete E Tu orali 120 
Fasometro digitale . 121 
Serie ANALED di strumenti di misura ‘indicatori 
transistorizzati : 121 
Krohn-Hite Corporation. is fasometro mod. ‘6500 ‘ad 
— indicazione numerica 282 
Il nuovo contatore universale da ‘50 MHz modello 
6250 A della Systron Donner Li Pg e 5? 
Registratori della Yokogawa Electrical Works 
(YEW) serie 3050 502 
Amperometro registratore portatile Amprobe mo- 
dello LAA-3 a tre canali 503 
Nuovo convertitore di misura . E STRO 
Registratore da laboratorio Speedomax XL680 
MARK II ; 983 
Serie di ‘registratori miniatura £ : 983 
Fasometro monofase digitale mod. FAD/I ; 985 
Nuovi indicatori digitali da pannello 985 
Nuovo multimetro digitale mod. 464 , 985 
Nuovo wattmetro digitale . . 1070 
Tester Simpson mod. 260-6XL 1070 
Registratore di grandi dimensioni 1071 
SEZIONI E COMMISSIONI 
Trasformatori di misura per alta tensione. Alcuni 
problemi di attualità - Filippi R. . 148-446 
Nuove tendenze nella strumentazione per la misura 
dell'energia elettrica. Il contatore statico - Ar- 
manini D. 448 
SUNTI E SOMMARI 
L'interferenza elettromagnetica nella tecnica delle 
misure d'impulsi - Schwabb A. J. - Herold J. . 4p 
Fasometro monofase con rivelatore sensibile alla fa- 
se - Andrescu M. ; 3 lip 
Un wattmetro-varmetro ferrodinamico, monofase - 
Barbulescu D. - Kloetzer E. s 17D 
Metodo Slettronicà di compensazione degli e errori i di 
un trasformatore di corrente - Agafitei E. - Cre- 
tu A. ; 17D 
Ricerche sull’ aumento della rapidità ‘di impiego del 
megaohmetro da 2500 V - Antoniu M. ed altri . i7D 
Correzione del funzionamento degli a di mi- 
sura della corrente continua - Stoica A. È 17 
L'ammodernamento del Ago romeno - 
Antoniu M. . . 23» 
Il riduttore di corrente TRASER - Ermisch ih : 27» 
Misura di energia su carichi alimentati da raddriz- 
zatori - Downing W. C. 35 D 
Compensazione automatica degli e errori nei ‘trasfor 
matori di corrente - Cretu A. - Agafitei E. . 43 D 
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Estensione del limite superiore di misura del me- 
gahommetro transistorizzato da 2500 V - Anto- 
niu M., - Pirparita Gh. 

Reattanze di dispersione degli ‘avvolgimenti di un 
trasformatore di corrente - Nowakowski J. M. . 

Un multimetro digitale a batteria - Green J. U. . 

Misuratori statici di energia - Keen G. H. D. . 

Circuito a tiristori per la misura di tensioni conti- 
nue - Golusinski L. - Borciko M. . 


f) prove di macchine e apparecchi 


NOTE DI REDAZIONE 

Criteri di prova ed esperienze di esercizio per tra- 
sformatori di corrente per altissime tensioni . 

Influenza della configurazione del circuito sulle con- 


dizioni delle prove di corto circuito con corrente 
alternata 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 

Criteri di prova ed esperienze di esercizio per i tra- 
sformatori di corrente per altissime tensioni - 
Rova R. - Moretti A. - Serena E. e 

Trasduttore a risposta rapida per i rilievo ‘delle 
componenti dirette e in quadratura della ten- 
sione e della corrente d'armatura di un alterna- 
tore - Arcidiacono V. - Drera G.- Passerini A. . 

Influenza della configurazione del circuito sulle con- 
dizioni delle prove di corto circuito con corrente 
alternata - Tartaglia M. . 


SUNTI E SOMMARI 
La prova dei grandi alternatori presso la Brown 
Boveri - Hugentobler E. 


Prova dell'isolamento delle macchine a ei 598 
ternata - Vitalyos G. 


Modello dei fenomeni termici di ne mac- 
chine - Imre L. - Màthé I. ; 

Analisi del riscaldamento delle mechise Jet 
- Istvanfy G. 

Registrazione diretta uh Delenza: e EST energia 
d'arco - Jankowicz S.- Roszkowski A.- Szulce A. 

Comando a tiristori per un banco di prova di mo- 
tori a combustione - Lastowiecki J. - Duszcezyk K. 

Riduzione delle tensioni di prova nelle prove sulla 
resistenza agli archi elettrici nelle apparecchia- 
ture - Szabò Z. 

Misura della coppia di ee a amc aller 
nata - Racz J. - a F. - Halasz S. - Hu- 
nyar M. - Schmidt L. 

Rilievo diretto degli errori di un CERA i 
corrente - Piotrowski Z. - Kusmierek Z. 


g) prove e misure su componenti elettronici 


SUNTI E SOMMARI 


Misura della frequenza di taglio dei transistori nella 
gamma 0,2-250 MHz - Bodea M. - Sucitu A. 


i) prove su materiali (v. anche 28) 


NOTE DI REDAZIONE 
Applicazioni dei metodi probabilistici alle prove di 
scarica degli isolanti . 7 = 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


Applicazione dei metodi probabilistici alle prove di 
scarica sugli isolanti - Pattini G. . 


DALL'INDUSTRIA 
Metodo per il rilievo continuo di microfòri su fogli 
plastici isolanti - Rietto A. M. 


VOLUMI RICEVUTI 


The role of standard reference materials in measu- 
rement system - N.B.S. Monograph 148 AA. VV. 


NUOVI PRODOTTI 

Rugosimetro a batteria 7100 Gould Instrument Sys- 
tems î 

Due nuovi sati 
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433 


34 


771 
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SUNTI E SOMMARI 
Separazione delle perdite per correnti di Foucault 


nella lamiera ferromagnetica - Gavrila H. . . . 17 D 
Anisometro per lo studio della struttura delle la- 
miere al silicio - Calugaru G. - Badescu V. . . . 50 D 


Montaggio interferometrico in banda X destinato 
alla misura di costanti dielettriche - Pellissier P. 
SM BIVIO N ES I 58 D 


m) metodi di ispezione (radiografia, ultrasuoni, ecc.) 


SUNTI E SOMMARI 


L'impiego degli ultrasuoni nel controllo della qua- 
lità degli isolatori in resine epossidiche - Son- 
CeRRSIABITINO NN AR O 17 D 


n) prove e misure di grandezze non elettriche 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 
Errori sistematici di misura dovuti ai dispositivi 
di protezione dei sensori di temperatura instal- 
lati su tubazioni - Armanini D. - Brambilla C. . 711 
Alcune esperienze sulle misure di temperatura su- 
perficiale di pareti mediante sensori a resistenza 
- Armanini D.- Centemeri A... . . 712 
Comportamento dinamico di n isiatoni di io, 
di fluidi a termistore - Prudenziati M. - Taro- 
VIRARERZINGIUTAGSE È e 
Sull’impianto dei trasduttori pani per di ri- 
lievo di livelli rapidamente variabili - Milanese F. 713 
Alcuni trasduttori non convenzionali per grandezze 
idrometeorologiche - Cravero J. M. - Guidelli 
GENIECROSSIGRERRUSSO E RE. 717 
Problemi connessi all'impiego dei edi Hel 
campo della ricerca geotermica - Danesi G.- Ma- 
netti G. - Neri G. SPE ERRO TI 
Misure mediante irasanitoni delle ione vinca 
dalle sovracorrenti sugli avvolgimenti di potenza 
- Costa G. - Gattone P. - Sesto E. - Viganò G.. . 719 


VOLUMI RICEVUTI 


N.B.S. Monograph 142: The Measurement of noise 
performance factors: A metrology guide - Arthur 


M. G. - Anson W. 1J. 0 46 
N.B.S. Monograph 140: Time Sha Frequency: Theory 

and Fundamentals - Blair B. E. . . x 3 204 
NUOVI PRODOTTI 
Nuovo termometro elettronico . . 33 TREO 49 
Rivelatore di temperatura « Thermafilm VR 
Termometro indicatore modello 2809 . . . .... 503 
Contatore di ‘ore Horacont tupo 500 Re eee 
Due fonometri di nuova produzione . .,. . . 682 
« Thermax » il cui colore varia a determina a tem 

perature RR I en o CO 

v) varie 


Note bI REDAZIONE 


Variatore di fase mediante amplificatore differen- 
ZIAlO= sia AR AI 07 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


La misura della conducibilità elettrica delle sospen- 
sioni di microorganismi - Biffi Gentili G. - Ti- 


berio U. TT, STE: 
Sensori e irsdultoni - nen ozzia si £ MII 
Variatore di fase mediante amplificatore differenzia- 

CREAVA ZTINORBARZERTEHLO RAEE 093, 


LETTERE ALLA REDAZIONE 


Magnetometro elettronico differenziale-bussola - Be- 
WUSSIRP EI o gi n gii EDO 


RELAZIONI DI CONGRESSI 


Conferenza internazionale sulla tecnica delle alte 
iensioni ate» e a EL a ca n ID 50 


LIV 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 
Mesucora 76 - mesure, analyse, contròle, régulation 


L'ELEDIROTEGNHCA 


automatisme - Parigi dal 10 al 17 giugno 1976 . 497 
NUOVI PRODOTTI 
Generatore di funzioni . 121 
SUNTI E SOMMARI 
Impiego del criterio informativo nella scelta degli 
strumenti di misura - Bratianu C. ID) 
Determinazione del coseno dell'angolo di sfasamento 
e del rapporto delle ampiezze di due tensioni 
sinusoidali - Cretu M. 23 D 
Perfezionamento dei metodi Idi) verifica degli. stru- 
menti di misura - Pop E. - Stoica V. 23D 
Metodi per l'esecuzione di misure e per la loro ela- 
borazione - Brendler W. a 27D 
Rivelazione della risonanza di tensione in un cir- 
cuito di misura - Barbulescu D.- Cretu A. 39 D 
Metrologia: un argomento di interesse - Samuels 
F.L.N. ; . 50 D 
Orientamento nella strumentazione ‘nucleare - An- 
drews J. 51D 
Misure della controreazione - Jones B. E. 51 
Gli effetti della moderna tecnologia sugli strumenti 
di misura elettronica - Reeder R. N. E 51 
Misura di armoniche in bassa frequenza - Kilmmerly 
Bo CSI DEI I IE: 
Gestione di un parco di apparecchi elettrici di mi- 
sura 75D 
31. - Motori e generatori a induzione 
(v. anche 10) 
a) questioni generali 
SUNTI E SOMMARI 
Analisi del funzionamento a regime di motori a in- 
duzione controllati attraverso tiristori - Illango 
B. - Ramamoorty M. . 40D 
b) calcolo costruttivo e dei parametri 
NoTE DI REDAZIONE 
Calcolo degli sforzi elettrodinamici radiali sulle biet- 
te magnetiche delle cave statoriche dei motori 
asincroni . 458 
Determinazione della pressione ‘radiale sulle zeppe 
magnetiche delle cave dei motori asincroni di 
grande potenza . 542 
ARTICOLI E COMUNICAZIONI 
Calcolo degli sforzi elettrodinamici radiali sulle biet- 
te magnetiche delle cave statoriche dei motori 
asincroni - Reggiani U. 521 
Determinazione della pressione ‘radiale sulle zeppe 
magnetiche delle cavi dei motori asincroni di 
grande potenza - Grande A. . 625-844 
SUNTI E SOMMARI 
Circuito magnetico di motori a induzione con poli 
salienti - Kuss H. È 17 
Macchina ad induzione con avvolgimento multipli 
comunque sfasati - Nelson H. R. - Krause P. C. 23 D 
Progettazione sperimentale dell’avvolgimento ausi- 
liario per motori asincroni - Kluge R. A 28 D 
Caratteristiche del motore asincrono a rotore mas- 
siccio anisotropo - Galan N. p 44 Dp 
Progettazione dei motori a induzione con ‘poli com- 
mutabili - Radut C. . 51 p 
c) avviamento e regolazione (v. anche 2) 
NOTE DI REDAZIONE 
Effetti della variazione della resistività delle barre 
rotoriche con la temperatura nell’avviamento dei 
motori asincroni a barre profonde . 650 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


Effetti della variazione della resistività delle barre 
rotoriche con la temperatura nell’avviamento 


dei motori asincroni a -barre profonde - Cor- 
riga A. - Tocco A. - Usai G. 


SUNTI E SOMMARI 


Frenatura con corrente continua di un motore asin- 
crono con raddrizzatore in cascata - Koczara W. 
- Patejuk M. 


d) motori lineari e tipi particolari 


NUOVI PRODOTTI 
Un nuovo motore passo-passo 


SUNTI E SOMMARI 


Macchine ad induzione con campo ad impulsi - 
COXVARODÌ i. 3 

Il riscaldamento della rotaia die: reazione del motore 
asincrono lineare - Nicolescu E. i; 

Regolazione di velocità a doppio passo per comandi 
con motori lineari - Timmel H. - Kabus K. H. 

Frenatura dinamica del motore Boucherot con sta- 
tore mobile - Oprisor M. 

Rilevazione della caratteristica meccanica del mo- 
tore asincrono lineare con indotto massiccio - 
Andrei R.- Andrei L. ? 

Le caratteristiche meccaniche dei motori asincroni 
lineari - Saal C. - Pesteanu O. . 


v) varie 


NOTE DI REDAZIONE 


Determinazione delle perdite nel ferro delle mac- 
chine asincrone con zeppe magnetiche . 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


Determinazione delle perdite nel ferro delle mac- 
chine asincrone con zeppe magnetiche - Cannistrà 
G. - Grande A. . 


SUNTI E SOMMARI 


Diagrammi di funzionamento della macchina asin- 
crona - Androne I. 

Metodo di costruzione del diagramma di corrente 
della macchina asincrona - Simion Al. 

Il funzionamento del motore asincrono con rotore 
a gabbia, in regime di tensione deformata - An- 
toniu I. ed altri . 

Problemi sui regimi transitori delle ‘macchine asin- 
crone trifasi - Censtantinescu V. - Canescu S. - 
Craciu te ME , 

Funzioni di trasferimento dei motori ad induzione - 
Lipo T. A. - Plunkett A. B. : 

Comportamento di carichi costituiti da motori asin- 
croni - Iliceto F. - Capasso A. 

Realizzazione di una serie di motori trifasi unificati 
- Keve T. : 

La simulazione analogica per la ricerca su 1 condizio- 
ni di funzionamento in macchine asincrone - 
Proske D. : 

Coppie sincrone in macchine asincrone - ‘ Seiler W. 


32. - Motori primi (v. anche 23) 


b) idraulici 
NOTE DI REDAZIONE 
Motori primi idraulici nell'anno 1974 
ARTICOLI E COMUNICAZIONI 
Motori primi idraulici nell'anno 1975 - Medici M,. . 


SUNTI E SOMMARI 


Simulazione e misura delle prestazioni di un rego- 
latore per turbina - Thorne D. H. - Hill E. F. 


(1975) 


685-1119 


67 D 


985 


742 


811 


18 D 


51 D 
58 D 
67 D 
67 D 


67 D 
67 D 


375 


385 


35 D 


d) termici (caldaie, motori a vapore, a combustione 


interna, ecc.) (v. anche 23 f, h, i) 
NOTE DI REDAZIONE 
Motori primi termici nell’anno 1974 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 
Motori primi termici nell'anno 1974 - Medici M. . 


458 


461 


(1975) 


Analisi del sistema drenaggi dei separatori di umi- 
dità di turbina della Centrale di Caorso - Annino 
E ENGIITRAAIGZIAN 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 
Gruppo generatore con turbina a gas da 95 MW . 


SUNTI E SOMMARI 


Studio teorico e sperimentale sul grado di vuoto 
nella regione dell’ebollizione sottoraffreddata - 
Gianola M. - Lavagno E. ALE 

Rilevazioni del grado di vuoto in un canale verticale 
riscaldato - Lavagno E. 

Cadute di pressione bifase in ventur imetri - ‘Del Tin 
G. - Grosso G, - Panella B. 

Correlazione tra le dimensioni dei tubi ‘dei surri- 
scaldatori di vapore, la qualità del materiale e 
i parametri del vapore in uscita - Gheorghiu St. 

Il generatore di vapore della centrale termica di 
Theiss - Braumiiller K. 

fa raiento dei bruciatori tipo Venturi - Ghia V. 

- Jianu C.- Lemneanu N. - Cristea E. D. . 

a delle cariche di combustibili stratificati in 
una camera di combustione di un motore ad ac- 
censione a scintilla - Vasilescu C. A. - Soiman M. 


v) varie 
NOTIZIE E INFORMAZIONI 
Quattro turbine ìidrauliche da 180 MW . 


33. - 


NECROLOGI 


Necrologie 


Rievocazione di Michele Paris. Università degli Studi 
di Pisa, 23 ottobre 1974 - Angelini A. M. . 
Dr. ing. Antonio Ciniero 
Dr. ing. Gian Luigi Majno . 
Dr. ing. Giovanni Paris 
Rag. Luigi Pendola 
Dr.ssa Giorgina Madia . x 
Dr ing. Carlo Enrico Galimberti % 
Dr. ing. Alberto Sesini 
p.i. Aristide Mologni . 
Pino Gabbioneta 
Rag. Edgardo Rebosio 
Dr. ing. Gino Calini 
Dr. ing. Alberto Fogliano . 
Prof. ing. Andrea Pinciroli 
Dr. ing. Rosita Bossi 
Dr. ing. Piero Fusar Poli 
N.h. dr. ing. Antonio Arreghini 
Dr. ing. Giulio Gentile 
Dr. ing. Angelo Schiappoli 
. ing. Domenico Squicciarini 
Dr. ing. Carlo Baracchia 
. ing. Paolo Galante 
. ing. Umberto Caimi ; 
Prof. dr. ing. Sebastiano Trani . 


34. - Questioni di 
ziario, legali 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 

Possibilità di mercato per l'industria elettronica 
nell'Europa Orientale 9 

Corso di Organizzazione e Gestione delle Aziende In- 
dustriali - Politecnico di Milano, 24 novembre 1975 
al 30 aprile 1976 


COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANO 
Prove e certificazioni eseguite dal CESI su costru- 
zioni elettriche di sicurezza nel periodo 1 ottobre- 


30 novembre 1974 . . 
— nel periodo 1 dicembre 197431 agosto 1975 . 


SUNTI E SCMMARI 
Competenza nella concessione di autorizzazione di 
centrali nucleari - Fischer U. 


697 


566 


11 
llp 


18D 


18» 
32 D 
40 D 


44 D 


672 


74 
158 
230 
230 
231 
307 
307 
371 
455 
455 
456 
540 
647 
648 
740 
740 
843 
843 
919 
919 

1024 
1024 
1118 
1118 


carattere economico, finan- 


326 


1059 


79 
1016 


59D 


EeeELTtROTE GNA 


35. - 
157720) 
a) questioni generali 


SUNTI E SOMMARI 
Sistemi integrati di comunicazioni - Powell J. . 


Radiotecnica e televisione (v. anche 7, 


LV 


14, 


67 D 


b) generatori, oscillatori, trasmettitori, stazioni radio- 


trasmittenti (v. anche 15 c) 


NUOVI PRODOTTI 
Kron-Hite: generatore di funzioni mod. 5200 


SUNTI E SOMMARI 


Stabilità di frequenza degli oscillatori RC transi- 
storizzati - Dragomirescu M. - Dragomirescu O. . 


f) propagazione delle radio-onde 


VOLUMI RICEVUTI 


Ausbreitung elektromagnetischer Wellen - Becker 
I, ID 


£) sistemi radar e applicazioni 


LIBRI E PUBBLICAZIONI 
Introduzione alla tecnica radio e radar - Tiberio U. 


1) ponti radio 


NoTE DI REDAZIONE 


Presente e futuro delle grandi reti di comunicazione 
in ponte radio 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


Presente e futuro delle grandi reti di comunicazio- 
ne in ponte radio - Monti Guarnieri G. . 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 


In Etiopia un sistema di telecomunicazioni in ponte 
radio 


SEZIONI E COMMISSIONI 


Sviluppo attuale e futuro delle grandi reti in ponti 
radio - Monti Guarnieri G. . 


1) televisione 


SEZIONI E COMMISSIONI 

Prospettive di impiego delle videocassette e dei vi- 
deodischi - Zaccarian P. tae” } 

Sviluppo e applicazione della videoregistrazione - 
Segna G. C. 

La televisione via cavo in o - Racnondo B. 

Televisione a colori: considerazioni tecniche in mar- 
gine ad una scelta - Cappuccini F. 


SUNTI E SOMMARI 

Spettro energetico del segnale di crominanza SE- 
CAM - Mîtrofan G. I. , 

Generatore di segnale campione per il controllo dele 
la caratteristica ampiezza-trequenza dei canali 
di televisione - Neagoe V. 


502 


12 D 


332 


678 


162 


165 


1063 


532 


68 


365 


. 828 


908 


12» 


12p 


m) comunicazioni via satelliti (v. anche 20 h, 41 r) 


RELAZIONI DI CONGRESSI 
Simposio « Satelliti e telecomunicazioni » 


SEZIONI E COMMISSIONI 


Navigazione marittima controllata con l’aiuto di sa- 
telliti - Volta E. . 


SUNTI E SOMMARI 
Equipaggiamento e sistemi di radiodiffusione tra- 
mite satellite - Roth I. 


Compiti e costruzione di una stazione eno pel 
satelliti - Doswald H. 


764 


1003 


18 D 


23 D 


LVI 


Progetto della stazione terrestre per satelliti di 
Leuk - Steffen Ch. ; 

Problemi di ricezione nella stazione per Satellite di 
Leuk - Humm B. o 

Antenria nella stazione per satellite di Leuk - . Sar- 
KATASTEKo P 


v) varie 


RELAZIONI DI CONGRESSI 
18 mostra convegno nazionale TV cavo 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 


TELECOM 75 (Ginevra, 2-8 ottobre 1975) - World Te- 
lecommunication vi (Ginevra, 6-8 otto- 
bre 1975) ì 3 

La GTE International: nuovo ‘catalogo 

Comunicazioni nave-terra via elaboratore 

Inaugurata a Milano la Sezione Radio e Televisio- 
ne del Museo della Scienza e della Tecnica intito- 
lata al prof, Francesco Vecchiacchi . 

Digital Signal Processing Firenze 11-12 settembre 1975 

Colloque International sur l’Automatisation de la 
Radiodiffusion et des Réseaux de Transmission 
(Parigi, ottobre 1976) . 

Corso di perfezionamento in elettrotecnica per la 
Sezione Comunicazioni elettriche (Sottosezione 
Radioelettronica e Telefonia) 


LIBRI E PUBBLICAZIONI 


Lehrbuch der Sea - Zinke O. - 
Brunswig H. : 3 


VOLUMI RICEVUTI 


Delta Modulation Systems - Steele R. ; 5 

Microwave integrated circuits - | Gupia K. DG; - 
Singh A. DIA, 

Signalùubertragung - Finfiihrung in die Theorie der 
Nachrichtenibbertagungstechnik - Liike H D. 


SEZIONI E COMMISSIONI 


Visita agli impianti RAI e SIP in Portofino Vetta . 

Trasmissione dell’informazione - Bigi F. 

Quando l'informazione diviene immagine - Riccio T. 

Sistema videotelefonico - Pecora B. 

Tavola rotonda « Problemi tecnici relativi alla dif- 
fusione di programmi televisivi e sonori a mezzo 
cavi » 

Una visita al Centro Trasmittente ad onde (iedie di 
Santa Palomba 

L'attività del Centro Laboratori 
Salvadorini R. 


Ricerche! RAI 3 


24 D 


274 


41 
201 
325 


395 
497 


499 


531 
825 


910 


36. - Società scientifiche, esposizioni, congres- 


si, concorsi, ecc. 


RELAZIONI DI CONGRESSI 

XIII BIAS - Biennale Italiana dell’Automazione e 
Strumentazione . 

Un primo bilancio della ga BI-MU 

La Landis e Gyr S.p.A., alla BIAS 74 : 

Mostra di strumentazione per il controllo di pro- 
cessi industriali MI 7 

Convegno sui risparmi energetici a breve termine ; 

INDIE (9750 

1" mostra convegno nazionale TV. cavo 

Simposio su « Hybrid computation in dynamic 's sys- 
tems design », Roma 11-14 novembre 1974 . 

Simposio CEI su apparecchi e impianti elettrici a 
sicurezza 

Le XII Giornate dell’ Ticizio nucleare 1974 . 

Simposio sugli impianti di terra . J 

Tavola Rotonda sui problemi energetici . 

Simposio internazionale sulla « Evoluzione nella ‘die 
namica delle Macchine elettriche rotanti » . 

Simposio « Satelliti e telecomunicazioni » 

Giornata di studio su: La sicurezza degli impianti 
elettrici nelle costruzioni civili . . 

Riunione del Comitato Italiano della CIRED (Roma: 
15 luglio 1975) CIAO Mu 


106 
106 
107 


107 
198 
272 
274 


274 
303 
321 
321 
482 


761 
764 


867 
971 


L'ELETERIO TERNA 


9 


Conferenza internazionale sulla tecnica delle alte 
tensioni 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 


L'Associazione Elettrotecnica Ungherese celebra il 
75°-‘anniversario della sua costituzione (Budapest 
10-13 160081975) OE: 

La XII edizione del SAMOTER. (Verona dal 2 al 9 
febbraio 1975) . . 

TELECOM 75 (Ginevra, 28 ottobre 1975) World Tele- 
communication Symposium (Ginevra, 6-8 ottobre 
1975) . ie” 

58° Congresso VD E 1974 - ‘Amburgo. . 

Conferenza internazionale degli Unpiene elettrici 
(Parigi, 3-5 giugno 1975) pe 

Processi elettrotermici in metallurgia ‘(Sao Paulo, 
18-21 marzo 1975) . È 

First European Solid State Circuits Conference 
(ESSCIRC) University of Kent, Canterbury, 2+5 
settembre 1975 , ; 

Microcalcolatori ? fondamenti e ‘ applicazioni 

E.I.E.E., Exposition Internationale de 1’ Equipement 
Electrique (Parigi, 10 al 17 giugno 1975) . 

INELTEC: Basilea dal 9 al 13 settembre 1975 . 

Borse di studio in energia nucleare 

Società telefonica svedese L. M. Ericsson: ‘ premio 
triennale dell'ammontare di 100 000 corone svede- 
SÌ, per eccezionali contributi nelle telecomunica- 
zioni 3 

International Conference on n Monitoring Diagnostics 
Industry 

28 Conferenza internazionale ‘della IFIP « Informa- 
tique ed Enseignement » (Marsiglia, 1-5 settem- 
bre 1975) 

leg 100193 (EC Congresso internazionale, 415. otto- 
bre 1976 : 3 

Il Centro diagnostico italiano 2200 

Conferenza congiunta dell’EOOC e | dell’ IAQ 
nezia Lido, 16-18 settembre 1975) . 

Conferenza « On-Line operation and optimisation 
of trasmission and distribution systems » Sr 
dra, 21-25 giugno 1976) . 

International Conference on i Methods in 
Electrical and Magnetic Field Problems (Santa 
Margherita Ligure, 30 maggio - 4 giugno 1976) 

Seminario « Computer Aided Design 1975 » (Milano, 
22-24 luglio 1975) 7 

Summer School on the Physics and Technology of 
High Power Gas Lasers, International College on 
Applied Physics 

Simposio internazionale Subscriber Loops and Ser- 
vices (Londra, 3-7 maggio 1976) : 

L'AICA terrà a Genova il suo Congresso Anne - 
30 e 31 ottobre 1975 . . 

La 1975 International Conference on Come Counir 
measures (Montego Bay, Jamaica, 13-18 novem- 
bre 1975) 

Electromagnetic Compaabibo (20-22 E 1975) . 

1975 International Electrical, Electronics Conference 
and Exposition dell’IEEE sr 

3° Convegno Internazionale di Elettronica Indu- 
striale (1-3 ottobre 1975 a Torino) Elettronica 3 
(26 settembre - 5 ottobre) . . 

COMPUMAG (Oxford, 31 marzo - 2 sgne 1976) 

Digital Signal Processing (Firenze, 11-12 settem- 
bre 1975) x 

Giornate di lavoro « ATRO 1975 » | (Milano, 
novembre 1975) . . . 

5!" International Stampati on Taito Robei 
(Chicago, 22-24 settembre 1975) 

Il 23° Congresso internazionale per l'elett@rotiva 
(Roma/EUR, marzo 1976) 

Mesucora 76 - mesure, analyse, contròle, Regalo, 
automatisme (Parigi, 10-17 giugno 1976) . 5 

Je Esposizione internazionale « Electra e attrezzatu- 
re minerarie » < 

Inaugurata la « Sezione informa ica » Ta Musco dell 
la Scienza e della Tecnica di Milano 

1975 Conference on piezoelectric and Pyroelechiio 


materials and a (Londra, 4 novem- 
bre 1975) 2 3 " “agirà 


 (Ve- 


"19-20.21 


(1975) 


1056 


41 
41 
41 
42 
113 
113 
200 
200 
201 


201 
276 


(1975) 


International Conference on Computer Communica- 
Done 

Seminario FEANI- UNESCO sulla” Educazione per- 
manente degli Ingegneri . 

Il XXXIII Convegno Internazionale della Comuni- 
cazione (Genova, 9-11 ottobre 1975) . 

Journées internationales d’étude sur le chauffage 
électrique des locaux (Liegi, 20-21 ottobre 1975) . 

Premio annuale « Guglielmo Marconi » 1975 . 

CIRED (Liegi, 12-16 maggio 1975) . 

"i italiane alla Esposizione Internationale « Svjaz 

» A 

INTER- NOISE 16 (Washington, 57 aprile 1976) 

2° Congresso Internazionale sulle Macchine elettri- 
che (Vienna, 13-15 settembre 1976) . 

Tavola Rotonda su « La scelta razionale della fonte 
energetica nei trattamenti termici » (Perugia, 10- 
12 novembre 1975) . x 

Tecnologie elettrotermiche non i dizionali "HS re- 
cente sviluppo applicativo : 

L'Istituto Lombardo - Accademia di Sele È Si 
tere - bandisce per l’anno 1975 i concorsi per al- 
cuni premi 

MIDEST 75 - Marché isa pour 1a Diffu- 
sion Européenne de la Sous-Traitance 

Tavola rotonda su « Il benessere nell'ambiente in- 
dustriale ed il consumo energetico » 

Transactions of the Ninth World Energy Conference 

Il Congresso AFCET 1975: Automatique et Instru- 
mentation à l’aube du dernier quart de siècle - 
Bilan et perspectives (TOA 46 novembre 
1975) 

La 13* Conferenza A TRLIEIA per la prafezione 
contro i fulmini (21-25 giugno 1976) . . * 

7 novembre, l’ENSAE Journée de Metrologie . 

Worìd Telecommunication Forum Telecom 75, 
ond World Telecommunication Exhibition . 

L'Assemblea generale dell’ANIE 

VIII Congresso Internazionale d'’ ii (Lie 
gi [Belgio], dall'11 al 15 ottobre 1976) . 

Convegno nazionale sulla Razionalizzazione dei con- 
sumi energetici negli apparecchi domestici e re- 
lativa normativa 

Il XVI Convegno iu crnaziogale mu SSA 
sullo Spazio (Roma, dal 18 al 20 marzo 1976) . 

Colloque International sur l’Automatisation de la 
Radiodiffusion et des Réseaux de Transmission 
(Parigi, ottobre 1976) 

FAST . 

Premio di sio « dote Sean Hola » 1975 

Journées Internationales d’Etude sur l’Energie Nu- 
cleaire et la Qualité de la vie (Liegi, 26-29 gen- 
naio 1976) 

XV Convegno di ii e di COSIO dal 
che (Roma, ottobre 1976) . } 

Resoconto sulla First European Solid Siate Cioni 
Conference (ESSCIRC) x 

Università della Pennsylvania: 15th iatosiun on 
Engineering Aspects of Magnetohydrodinamics 
(24-26 maggio 1976, a Philadelphia) . 

Fiera di Colonia 

Les 4 journées i rrofesstonelles du 45° FICA des Ante 
ménagers (Parigi, 28 febbraio a 2 marzo -1976) 


Sec- 


LIBRI E PUBBLICAZIONI 
Tecnologie dei sistemi di informatica Olivetti - Au- 
tori vari . 


VOLUMI RICEVUTI 

Health and medical facilities design - 
Building Science Series 54 È 

Computer performance evaluation - N.B. E Ss. P. 401 

Approach to privacy and security in computer Sys- 
îems- N.B.S.- S.P-404.. ste 


N.B.S. - 


CALENDARIO 


SEZIONI E COMMISSIONI 
Problemi e prospettive alla Conferenza Mondiale 
dell'Energia di Detroit - Bonicelli G. x 


569 
569 
571 
571 
571 
671 


71 
671 


671 


671 


671 


766 


766 


766 
766 


767 


767 
767 


767 
872 


972 


974 
974 
975 
977 
977 
1058 
1058 
1058 
1058 
1063 


1064 


203 


204 
204 


204 


51-123-209-283-337-407-505-577-777-878-987-1073 


224 


Bab PEWSIER OST RGNECA 


37. - Statistica, tarifficazione e vendita 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 

Rilievi delle caratteristiche dei fulmini in Italia. Ri- 
sultati ottenuti negli anni 1970-1973 - Garbagnati 
E. - Giudice E. - Lo Piparo G. B. - Magagnoli U. . 

NOTIZIE E INFORMAZIONI 

La Relazione della SIP per l'esercizio 1973 

L'ENEL in Sicilia . ; È 

Il consumo di energia oi in SEA È 


L'attività dell'Azienda Elettrica Municipale di Mila- 
no nel 1973 , slo os 


La Relazione della SIP per ui 1974 


VOLUMI RICEVUTI 


Perspective énergetiques jusqg’'en 1985 - O.C.D.E. . 
Estatistica das Instalacoes electricas em Portugal 
- Ministero Portoghese dell'Economia . 


SUNTI E Som MARI 


Consumo di energia elettrica per usi industriali in 
Svizzera 1972-1973 d 

La produzione di energia elettrica in piEginoo bring H. 

Consumo di energia elettrica in Svizzera 1973-1974 

Riscaldamento elettrico in Svizzera 


38. - Telefonia e telegrafia 


a) questioni generali 


SUNTI E SOMMARI 


Struttura e funzionamento di reti di trasmissioni 
di dati - Kurz R. - Gehrig F. . 


b) problemi di traffico e di tariffe 


SEZIONI E COMMISSIONI 


Aspetti della struttura della rete telefonica italiana 
con riferimento al servizio della teleselezione da 
utenza - Scalia G. . 


c) centrali telefoniche 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 

Trasduttore telefonico piezoceramico - Del Bello C. 
- Pipitone R. . 

NOTIZIE E INFORMAZIONI 


In servizio pubblico la prima centrale telefonica 
completamente elettronica 


Centrali telefoniche in container . 


SEZIONI E COMMISSIONI 

Centrali telefoniche: aspetti e problemi - Capolon- 
go D. Les 

La tecnica elettrolita che ei di PRE I. 
ne - de Giovanni A. . 

SUNTI E SOMMARI 


Nuovi tipi di centrali telefoniche per aziende tipo 
PENTACROSS-1000 T - Boboc P. 


d) apparecchi trasmittenti e riceventi 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 
Microfono ad elettrete - Ceruti R. - Marion R. 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 
Due nuovi terminali Sperry Univac . 


e) telegrafia e telescriventi, trasmissione dati 


SEZIONI E COMMISSIONI 

Collegamento. ad un elaboratore di una rete telex 
privata - Pettinelli A. - Meriggi R. 

SUNTI E SOMMARI 

Sistemi di facsimile in Giappone - Barret R. 
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24 D 
24D 
75 D 
75 D 


59 D 


725 


714 


567 
870 


224 


730 


18 D 


714 


271 


909 


LVIII LELE TIRO TECONTIRCA (1975) 


g) cavi telefonici, telegrafici, coassiali ecc. (v. anche 8 e) 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


Impiego di nuovi trasduttori elettronici in un siste- 
ma automatico di telecontrollo e telemisura di- 
gitale per impianti interurbani in cavo coassiale 
pressurizzato - Tummarello R. . 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 
Lavorazione delle fibre ottiche . 


SEZIONI E COMMISSIONI 
Le fibre ottiche nelle telecomunicazioni - Daino B. 


SUNTI E SOMMARI 


Apparecchio per la sorveglianza dell'isolamento dei 
cavi telefonici - Kizik M. - Ciolascu C. . 
Le telecomunicazioni per onde ottiche - Lapostolle P. 


7 


111 


1003 


18 D 
59 D 


i) telecomunicazioni a servizio di impianti elettrici 


(v. anche 40) 


SEZIONI E COMMISSIONI 

Moderne tecniche dell'impiego dei mezzi di teleco- 
municazione e trasmissioni in genere nell’am- 
bito di grandi Enti di produzione e distribuzione 
di energia elettrica - Galli F. 


SUNTI E SOMMARI 


Trasmissione di comandi e segnali con reti a me- 
dia e bassa tensione - Kniel R. 


v) varie 


NOTE DI REDAZIONE 

Propedeutica alla introduzione nelle reti commu- 
tate della tecnica elettronica ; 

, Presente e futuro delle grandi reti di comunicazio- 
ne in ponte radio . 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 
Propedeutica alla introduzione nelle reti commutate 
della tecnica elettronica - Lucantonio F, . 


Presente e futuro delle grandi reti di comunicazio- 
ne in ponte radio - Monti Guarnieri G. 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 


La Relazione della SIP per l'esercizio 1973 . 

Inaugurazione del Centro delle Telecomunicazioni 
di Firenze e linee essenziali del piano di Sviluppo 
e di potenziamento dei Servizi telefonici statali 
per il quinquennio 1974-1978 . I 

TELECOM 75 (Ginevra, 2-8 ottobre 1975). World 
Telecommunication SEPPIA (Ginevra, 6-8 ot- 
tobre 1975) ; 
Un fac-simile degli apparecchi telefonici insiall.n 
nel 1883 ; 5 a 
Società telefonica ii "ha M. Brioni premio 
triennale dell'ammontare di 100000 corone sve- 
desi, per eccezionali contributi nelle telecomuni- 
cazioni ; 

Simposio miciazionele ESSI Loon: Sad Ser 
vices (Londra, 3-7 maggio 1976) 

Ditte italiane alla Esposizione Internazionale « Sviaz 
UD 

World lu<smmunigalion o. aetoni 75, Seo: 
ond World Telecommunication Exhibition . 

First European Conference on Optical Fibre Com- 
munication (16-18 settembre 1976) 

La Relazione della SIP per l'esercizio 1974 . 

Corso di perfezionamento in elettrotecnica per la 
Sezione Comunicazioni elettriche (Sottosezione 
Radiolettronica e Telefonia) . 


VOLUMI RICEVUT 


Delta PAIA Systems - Steele R. . 


Signalibbertragung - Einfùhrung in die Theorie dei 
Nachrichtenilbertragunstechnik - Liike H. D. . 


450 


59 D 


79 


162 


81 


165 


36 


38 


4l 


201 


276 


330 


671 


767 


869 


871 


1059 


499 


875 


SEZIONI E COMMISSIONI 


SIP - Visita al nuovo centro compartimentale di te- 
lecomunicazioni . . / 64 

Nuove tecniche nelle comunicazioni ‘telefoniche: la 
modulazione ad da codificati (PCM) - Por- 


(Al GIR SE) b1148 
Telecomunicazioni in fibra ottica ‘Michetti L, AIAR] 


SUNTI E SOMMARI 
Controllo delle comunicazioni in un aereo moderno 


-tHyland F. <<. 4D 
Circuiti accordati fondati su ‘proprietà differenziali 
- Ciulin D. Ade pico 30 fd 12D 


Multiplexer in Banane per più en su una 
portante laser - Sterian P. - Cucurezeanu I. - Su- 


E 7 12D 
Tipi di livellatori per sidieni “di Sto iti - 

Constantinescu M. M. . .. . goes 19D 
Circuiti di conteggio elettronici Gi ernia 

telefonica automatica - Negoescu D. . . . 19» 
Prove degli impianti di telecomunicazioni - do 

nes: keE- 0 RESI. 20 51p 
Uno sguardo alla comunicazione du = iL.b5) DI } 51» 
Inizi della telefonia a lunga distanza, 1882-87 - Tu- 

chef DG MIELI EEE 52 D 


39. - Trasformatori (v. anche 10) 


a) questioni generali (v. anche 10 q, 30 f) 


SUNTI E SOMMARI 


depre nella costruzione di trasformatori - PIRO 
- Tripod tf MI SAT: 59 D 
I Sc elettrici 1 nei trasformatori - Sie vi H. Ta 59 D 


c) collegamenti e dispositivi di regolazione 


SUNTI E SOMMARI 


Collegamento tra l’avvolgimento principale e le se- 
zioni di regolazione in trasformatori con gli av- 
volgimenti a.t. collegati a triangolo - Ketner A. 
<a Lelonkiewica Jean a RR 59 D 


d) trasformatori speciali (v. anche 22e 30e) 


NOTE DI REDAZIONE 

Dimensionamento dei trasformatori a media fre- 
quenza per elettrotermia . . SUO 2 

Variazione di tensione nel trasformatore Scott e o 

ARTICOLI E COMUNICAZIONI 

Dimensionamento dei trasformatori a media fre- 


quenza per elettrotermia - Morini A... . 7 
Variazioni di tensione nel trasformatore Scott - Cor- 
bellimi GIONI EM RR 
v) varie 


NOTE DI REDAZIONE 


Studio di campi elettrici e magnetici stazionari 
con il metodo degli elementi finiti. Applicazione 


ai trasformatori . . 542 
Considerazioni sul silenziamento dei trasformatori 
delle stazioni di interconnessione |... ...° 924 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


Studio di campi elettrici e magnetici stazionari con 
il metodo degli elementi finiti - Applicazione ai 
trasformatori - Di Monaco A. - Giuseppetti G. 
Tontini G. È 585 
Applicazione di trasduttori di ultrasuoni per il con- 
trollo di trasformatori di grande potenza - Zaf- 
Tera GARDA 714 
Considerazioni sul silenziamento dei trasformatori 
delle stazioni di interconnessione - Danesi G. 
> GIOFBUAL RARO TE RO MRO 51 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 


Una unità di trasformazione della potenza di 
11001000. KVA 09 FRE a eo 


€1975) 3 ESR'IPETTRIOTE CINECA 


Unità trasformatrici della potenza di 1000 MVA . 


SEZIONI E COMMISSIONI 


I trasformatori per la futura rete a 1000 kV. Pro- 
blemi da risolvere e ricerche in corso - Bossi A. 
- Coppadoro F. e: 

Metodo per la misura in corrente alternata della 
reattanza di dispersione e della resistenza dei 
singoli avvolgimenti dei trasformatori - Pieri R. . 


SUNTI E SOMMARI 


L'influenza della bobina di smorzamento sul neutro 
del trasformatore sulle sollecitazioni dell’isola- 
mento degli avvolgimenti, nelle prove - Gavri- 
las N. - Olah R. - Gusa M. . RO LIA E 

Scariche parziali nell'isolamento dei grandi tra- 
sformatori - Tanasescu FI. ) 

Modello analogico dei movimenti degli ; av volgimenti 
di un trasformatore durante un corto circuito - 
Byczkowska-Lipinska L. 

Problemi scientifico-tecnici nel settore dei ‘trasfor- 
matori - Koslowski M. ; 

Lo stato dell’industria polacca dei trasformatori - 
Jezierskiî E 

Il “SR di Lodz e lo ‘sviluppo delle fabbriche 
di trasformatori - Jablonski M. 

L'industria dei trasformatori e lo sviluppo nell’i in- 
dustria di produzione dell'energia elettrica in 
Polonia - Walcezyk M. Fai ia Pia artt 

Fabbrica di trasformatori di Lodz - Kopczyn- 
Ski Z. 

L'accertamento di deformazioni negli avvolgimenti 
dei trasformatori con un metodo di impulsi in 
bassa tensione - Rogers E. J. - Gillies D. A. 

Le targhe dei trasformatori - Smith R. L. . 


974 


448 


531 


60 D 


60 D 


67 D 
75 D 


40. - Trasmissione e distribuzione (v. anche 8) 


a) questioni generali 


NOTE DI REDAZIONE 


L'evoluzione della trasmissione dell’energia elettri- 
ca e l'ambiente . 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


L'evoluzione della trasmissione dell'energia elettrica 
e l'ambiente - Angelini A. M. 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 


Conferenza « On-Line operation and optimisation 
of trasmission and distribution systems » (Lon- 
dra, 21-25 giugno 1976) . 


SUNTI E SOMMARI 


Il regime di funzionamento in parallelo di n bloc- 
chi generatore-trasformatore - Lazar H. - Mu- 
cichescu C. 


b) calcolo elettrico (v. anche 5 f) 


VOLUMI RICEVUTI 


Solution of large networks by matrix methods - 
Brown H. E. 


SUNTI E SOMMARI 


La rete a « bilancio energetico nullo » nella forma- 
zione dei modelli « REI » - Dimo P. : 

Calcolo delle sovratensioni di inserzione di linee a 
vuoto - Dakhakhny F. Al. - Dragan G. 


c) linee ad altissima tensione (v. anche 400) 


RELAZIONI DI CONGRESSI 
Conferenza internazionale sulla tecnica delle alte 
tensioni 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 

Il 6 novembre 1974 è entrato in servizio il tratto 
Poggio Caiano-Roma della linea a 380 kV . 

Una linea a 400 kV . eo: 

Due linee di trasmissione a 380. Eve. 


846 


849 


329 


19 


875 


40 D 


44 D 


1056 


199 
870 
974 


LIX 
LIBRI E PUBBLICAZIONI 
Construction des lignes aériennes à haute tension. 
SAVINI RO A e, Da RE RO) 
VOLUMI RICEVUTI 
Construction des lignes aériennes à haute tension. 
Technique ca d’études et de réalisation 
SANTIAGO cati 204 
Der Freileitungsbau - Rieger H. - Fischer R. Ta ee 
SUNTI E SOMMARI 
Linee di prova monofasi e gabbie di prova per la 
valutazione dell'effetto corona in linee di tra- 
smissione - Comber M. G. - Zaffanella L. E. . . 4D 
Introduzione delle tensioni ultra elevate (UHV) in 
Romania - Groza L. - Cristovici A. - Mark D. . . 19D 
Analisi delle perdite per il fenomeno corona nelle 
limee=da “4008 PO VICINA RO TIE: 19D 
e) reti di distribuzione 
NOTIZIE E INFORMAZIONI 
CIREDIIegIAI2-16mA 221001975) e 0 
SUNTI E SOMMARI 
Il servizio dell’elettricità di Ginevra - Jaccard P. . . 60 D 
Il servizio dell'elettricità del comune di Losanna . . 60 D 
La Compagnia Vodese di elettricità . . . . .. . 60 D 
Pesumpreserelettoache Pm burghest te 60 D 
LarSocietàtromandatdil'elettrctà Re ee 68 D 
L’Elettricità Neocastellana (ENSA) . . . . . E 68 D 
Riduzione degli impianti di interruzione e DiOserta: 
zione delle linee - Winter R. EA . Mors 68 D 
Problemi delle reti ad alta e bassa tensione di una 
città - Jud K. 0 75 D 
Problemi delle reti ad alta: e DES TERRITO ii una 
azienda elettrica - Strickler H. R. ..<.. (°. 75 D 
Reti a media e bassa iensione in zone rurali - Pari 
CHOU API SS 76 D 
Adattamento delle reti Hianceti al lprohicni on ci 
riscaldamento elettrico - Tellier R.. . . . 76 D 
Reti a media e bassa tensione per Alimentazione di 
un centro urbano - Tritz R. TAR LA 76 D 
Ampliamento di reti cittadine deo a eo. 
il riscaldamento elettrico - Wehn R. . . . . . 76 D 


g) fenomeni transitori e protezioni relative 
(v. anche 2b,f,g - 20 c,d) 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


Trasduttori di corrente per la ricerca dei guasti nel- 
le reti di distribuzione a media tensione - Sca- 
lisi G.- Scodanibbio L. PRESE 18 
Analizzatore digitale dei en di SS tova aa 
rivanti da perturbazioni sulla rete elettrica sici- 
liana - Abramo S. - Cannatella P. - Fiore S., - In- 
serillo M. - Lo Cicero G. Ae ii 715 
Considerazioni sui ii richiesti per pe ue 
vazione di perturbazioni spontanee in reti elet- 
triche - Anderloni A. - Arcidiacono V.. . ..... 718 


SEZIONI E COMMISSIONI 


Fenomeni transitori sui sistemi di distribuzione 
A.T. e M.T. con particolare attenzione al feno- 
meno delle tensioni di ritorno - Colombo B. L.. 365 


SUNTI E SOMMARI 
Sovratensioni massime dovute alle oscillazioni dei 


rotori delle macchine sincrone - Mark D. . . .  19D 
La ferrorisonanza nelle linee di trasporto dell’ener- 

gia elettrica - Cirtina Gh. - Alexandrescu V. . . 44 D 
Metodi per la rivelazione di onde migranti - Ban G. 52 D 
Memoria digitale per regisirare transitori in linee 

per trasporti di energia - Fowler C. W. . . . . 60 n 


h) danni, pericoli e protezioni (v. anche 12 b) 


NOTE DI REDAZIONE 


La protezione delle reti elettriche mediante calco- 
TALOTER OE A RI da RA I e On O 


LX L'E DETIROTBCONIION 


L'errore intrinseco e la compensazione d'arco nelle 
protezioni distanziometriche a caratteristica di 
MO ISUTAR Ico Arie 0 CITE 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


La protezione delle reti elettriche mediante calco- 
latore, con particolare riferimento alla protezione 
distanziometrica delle linee - Bullo P. E, 129 

L'errore intrinseco e la compensazione diatco nelle 
protezioni distanziometriche a caratteristica di 
misura circolare - Abramo S. - Fratta B. . . . 345 


RELAZIONI DI CONGRESSI 


Giornata di studio su: La sicurezza degli impianti 
elettrici nelle costruzioni civili . . . . .. . 867 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 
@edimentosdis291Wpalilattraliccio RR Re 0565 


SUNTI E SOMMARI 


Protezione selettiva tramite relè delle reti elettriche 
e nelle automazioni di sistema - Chenzbraun I. 


Camalttaeo (0 ; 19D 
Gli scaricatori di adcorrenti come nai di 

punto neutro - Kriechbaum K. aisi 19D 
Effetti dovuti a deficiente messa a vico del neutro 

SMALTI et 20 D 
Interruttori di neutro sui lato a i 220 kV o "oi 

‘‘matori-blocco - Hartmann H...... . . papa 24 D 
Effetti elettromagnetici di linee di trasmissione - 

AVARVIVG n To 28 D 
I dispositivi di n ofszione della na rete PRETAR 

ca a 220 e 400 kV - Zbiral G. So It . . 32 D 
Protezione contro le dispersioni di Corea - ro 

CCIE. o 36 D 
La sicurezza in Lettoeinica - III ir) 20 36 D 
Fulmini adescati con missili - Riilling F. . . . . 36 D 


i) economia ed esercizio (v. anche 23 a) 


NoTE DI REDAZIONE 
Effetto di vuoti di tensione sul carico . . . . . 2 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 
Effetto dei vuoti di tensione sul carico - Comelli- 
ni E. - Lagostena L. - Noferi P. L. - Sani G. . . 17 
Prove per la determinazione del comportamento 
dell'utenza in presenza di vuoti di tensione con- 
seguenti a guasti polifase su una rete di distri- 
buzione a media tensione - Colombo U. - Doni- 
ni B. - Giacometti G. - Manna C. - Nicora G. . . 23 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 


Ripartitore di carico nazionale a Rosario, in Argen- 
A Ae a TA po paia 1059 


VOLUMI RICEVUTI 


Optimaler Verbundbetrieb in der elektrischen Ener- 
gieversorgung - Edelmann H, - Theilsiefje K. . 116 


SUNTI E SOMMARI 


Struttura del nuovo sistema informatico del Servi- 

zio Movimenti di Energia della Electricité de 

France - Merlin A. - Lefeuvre P. . .. . 12 D 
Affidabilità offerta dalla progettazione e nell’ eser- 

cizio degli impianti dei sistemi energetici -. Al- 

bert H. - Nitu I. - Romert V.. . . . 20 D 
Il dispacciamento ottimo dei carichi - Mann H. H. 24 D 
Un metodo di soluzione di « Load Flow » - Despoto- 


LICARSTIA SEDE , 28 D 
Esercizio di nen ea mazione - Ein. 

SDCKeCIRESO : 32 D 
Attività del ni del carico in Tavo per Si 

1973 - Erbacher W. . . 32 D 
Sintesi dell’affidabilità delle reti elettriche DA dita 

e altissima tensione - Necsulescu D. S.. .. . 52 D 
Dispacciamento dei carichi e inquinamento ambien- 

Re SONE TAKE An aio a Serbo Spe 68 D 


m) trasmissione a corrente continua (v. anche 9) 


(1975) 


NOTE DI REDAZIONE 


La valvola a tiristori nella trasmissione a corrente 
CONtguaradrallaUute nisi On CAM I TO 79 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


La valvola a tiristori nella trasmissione a corrente 
continua ad alta tensione - Karady G. - Gil- 
STO GRA SEI ROTA I, O 95 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 
Inizio dei lavori della linea di ARA di energia 


elettrica Inga-Shaba . . . . 199 
Una linea a corrente continua a + 400 RV ua 
660 I E IO IRR I e ELOS 


SUNTI E SOMMARI 


Trasmissione a corrente continua alta tensione. 
Possibilità nelle reti di trasmissione - Kdauferle J. 36 D 


n) modelli di rete a artifici di calcolo 


SUNTI E SOMMARI 


Parametri del modello di una rete elettrica a regime 
= DEDS:A Sil oi E STI TOSO 


o) disturbi alle telecomunicazioni (v. anche 38 f) 


NOTE DI REDAZIONE 


Induzione elettromagnetica provocata dalle linee 
elettriche sulle linee di telecomunicazione . . . 542 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


Induzione elettromagnetica provocata dalle linee 
elettriche sulle linee di telecomunicazioni - Pom- 
DONIRIISO DIANA GIR 509 


SUNTI E SOMMARI 


Problemi di radio-interferenza nella trazione elet- 
cale NastoWske ee 52D 


p) manutenzione 


SUNTI E SOMMARI 


Lavori sotto tensione - La sicurezza innanzitutto - 
Spiess. Neri ai ARIA RAR 


p) impianti di miniere 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 
Argani per miniera completamente automatici . . 399 


Vv) varie 


SUNTI E SOMMARI 
Disturbi nelle reti elettriche durante una: tempesta 
geomagnetica - Albertson V. D. - Thorson JI. M. . 36 D 


Gli effetti delle tempeste geomagnetiche sulle reti 
elettriche - Albertson V. D. - Thorson J. M. - 


MiskeaSIlA SRO E " ; 40 D 
Impianti di distubuzione. BRE con elersen 
elettronici di potenza - Rogenmoser Ch... . . 68 D 


41. - Trazione e propulsione 


a) questioni generali 


SUNTI E SOMMARI 


Trasporti ferroviari economici ad elevate velocità - 
FONES:ST", ho ae I e CI e Ica O CID) 


d) segnalazioni, controlli e comandi 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 

Controllo automatizzato del traffico ferroviario me- 
diante calcolatore di processo . i. 109 

NUOVI PRODOTTI 

Sistema di radiocomando per locomotori . . . . 575 


(1975) 


SEZIONI E COMMISSIONI 
La sicurezza della circolazione ferroviaria in un 


esercizio moderno - Liverani A. . 827 
e) materiale mobile 
NOTIZIE E INFORMAZIONI 
La locomotiva E 444 005 elettronica 1061 
f) motori di trazione 
SUNTI E SOMMARI 
Studio del regime transitorio elettromeccanico del 
motore elettrico di trazione - Sebesan I. - Dinda- 
reanu D. - Bosianu L. ; 20 D 
Progettazione dei motori per trazione - calca E. 52 D 
Stato della tecnica nel campo della trazione con mo- 
tori senza collettore - Gathmann H. . 68 D 
h) tramvie e metropolitane 
NOTIZIE E INFORMAZIONI 
Equipaggiamenti elettrici per 152 motrici . 109 
m) trazione ad accumulatori (v. anche 13 d) 
SUNTI E SOMMARI 
Comando elettrico di un motociclo - Docar M. 20 D 
n) propulsione navale 
NOTIZIE E INFORMAZIONI 
Il centenario della propulsione elettrica navale 395 
SEZIONI E COMMISSIONI 
I cento anni della propulsioni elettrica - Bonaria L. 727 
o) impianti ausiliari di bordo 
LETTERE ALLA REDAZIONE 
Magnetometro elettronico differenziale-bussola - Be- 
DISSI AREAS) 
NOTIZIE E INFORMAZIONI 
Navigazione con ausilio di calcolatore . 567 
v) varie 
NOTIZIE E INFORMAZIONI 
Simulatore di marcia per l'addestramento alla gui- 
da di treni veloci . 276 
La ferrovia Baical-Amur 5 768 
Le ferrovie russe elettrificate su uno sviluppo i cir- 
ca 37000 km È 870 
La South African Cia (S. sO R. I) Sistema a 25 Du 
50 Hz RE A ETRE di SIIT 
VOLUMI RICEVUTI 
Supercritical Wing Sections II - Bauer F. - Ga- 
rabedian P. - Korn D. - Jameson A. . e T:978 
Flugscherung - Heer O. . 978 
SEZIONI E COMMISSIONI 
Panoramica sulle applicazioni dell’elettrotecnica e 
dell'elettronica nelle ferrovie - Acerboni F. . 300 
42. - Varie 
NoTE DI REDAZIONE 
Contributo alla individuazione del parametro MTTR 
(mean time to repair) per sistemi complessi . 1026 
ARTICOLI E COMUNICAZIONI 
Contributo alla individuazione del parametro MTTR 
{real time to repair) per sistemi complessi - 
Pace E. 1035 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 


Inaugurazione del Centro delle Telecomunicazioni 
di Firenze e linee essenziali del piano di Sviluppo 


(ERE PRONIECNILCA 


e di potenziamento dei Servizi telefonici statali 
per il quinquennio 1974-1978 : 
Lo stabilimento di Arco Felice, della Società Pirelli 
Dighe flessibili permetterebbero di chiudere le co- 
municazioni tra la laguna veneta ed il mare . 
Prove e certificazioni eseguite dal CESI su costru- 
zionl elettriche di sicurezza nel Doo 1 ottobre- 
30 novembre 1974 . . . 

— dal 1 dicembre 1974 al 31 agosto 1975. 

I tre maggiori ‘cantieri navali francesi 
l'impiego dell'energia nucleare 

Una diga di calcestruzzo armato a parete perforata 

Simposio CEI su apparecchi e impianti elettrici a 
SIGUIEZZ an 

Conferenza congiunta ‘ dell’ E0OC « e dell’ IAQ (Vene- 
zia Lido 16-18 settembre 1975) . 

Stato e prospettive del settore alimentare in Italia 

La 1975 International Conference on Crime Counter- 
measures - Montego Bay, Jamaica, 13 al 18 no- 
Vembresl975 e 

Giornata di lavoro « AIRO 1975 >) - Milano 19- 20- 21 
novembre 1975 

Presso la Facoltà di Ingegneria dell’ Università delle 
Ande a Bogotà Corso internazionale di specializ- 
zazione in Controllo della qualità dal 23 giugno 
al 1° agosto 1975 

L'Esposizione internazionale « « Electra « e attrezzatue 
re minerarie » . 

INTER-NOISE 76 (Washington my) aprile 1976) 

Landis & Gyr S.p.A. Fabbrica di contatori a Baquba 

Filiale europea per una società elettronica USA . 

Un milione di tubi catodici 

MIDEST 75 - Marché International pour la Diffusion 
Européenne de la Sous-Traitance ue n; 

Pressa ad estrusione da 14000 atmosfere . 

Un impianto sperimentale per l'utilizzazione del « ca- 
lore solare 

La Normazione - Analisi, controllo, sintesi per una 
economica gestione (Milano, 14 gennaio-15 feb- 
braio 1976) i; 

Riassunti dei contributi originali pubblicati ‘nella 
Rivista « Alta Frequenza » nel numero di: 


novembre 1974 
dicembre 1974 
gennaio 1975 . 
febbraio 1975 
marzo 1975 
aprile 1975 . 
maggio 1975 
giugno 1975 
luglio 1975 . 
agosto 1975. 
settembre 1975 
ottobre 1975 
novembre 1975 


studiano 


BREVETTI ‘ 
CALENDARIO 


LIBRI E PUBBLICAZIONI 


Istituzioni tecniche a forma di capitoli speciali di 
appalto - Bongianni G. - Giordano G. - Lezzi L. - 
Mongianni M. An 


VOLUMI RICEVUTI 


N.B.S.-S.P. 388: The Public need: and the Role of 
inventor - Essers F. - Rabinow J. 

Materials and processes for electrical technicians 
Molli o 

Formal Aspects of Cognitive Processes = Storer ri = 
Winter D. 


NUOVI PRODOTTI 


Un dispositivo d'allarme . 
Un filtro in polipropilene . 


SEZIONI E COMMISSIONI 


Centenario della nascita di Guglielmo Marconi 

Celebrazioni del centenario della nascita di Gugliel- 
mo Marconi 5 

L'ACEA al servizio della cina di Roma: 
mi attuali e futuri - Rosati S. . 


program- 


LXI 


38 
39 


41 


72 
1016 


109 
199 


303 


329 
329 


395 
497 


497 


498 
671 
672 
675 
675 


766 
874 


973 


1058 


47 
117 
205 
280 
333 
403 
500 
573 
680 
772 
876 
979 

1067 


50-208-336-406-504-576-776-986-1072 
51-123-209-283-337-407-505-577-777-878-987-1073 


1065 


46 
204 
402 


207 
207 


65 
68 
828 


LXII 


SUNTI E SOMMARI 

Le esportazioni cinesi di petrolio potrebbero  fi- 
nanziare l'incremento degli investimenti per pro- 
duzione di energia - Smil V. ; 

Sulla preparazione razionale della produzione - 
Pfeiler V. - Maul E. - Schellenberg ]J. 

L'unificazione, base Se una migliore qualità ‘ della 
produzione - Risch P 

Riduzione del consumo di combustibile È di energia 
elettrica e termica nei trasporti e nelle teleco- 
municazioni - Turbutiu Gh. 

La fabbrica di trasformatori e apparecchi per rag- 
gi X « Hermann Matern » - -Tzscheutschler R. - 
von SchieszlI Th. - Schmidt F. - Schubert M. . 

Componenti dell’elettronica di potenza in impianti 
Conrad H. - Kunke D. : 

Realizzazione di una guida di progettazione - Maut 
E. - Leuthold G. - Wirth G. 

Razionalizzazione della progettazione di impianti di 
interruttori a bassa tensione e di comandi in 
centrali - Jahn G. - E rt W. - rita PI 
Bokelmann H. 

Il riscaldamento centralizzato © l'esercizio ‘di cen- 
trali elettriche termiche - Ebermann J. . 
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